سوت 


ችቿ muU pom pe K ግ PE cd : emm i 22 T "E ~. AGCA 1 : 7 a M RE 


ーー 


i 0 
z 
4 


BIBLIOTHÈQUE 
du Doct? BROCA 


2 Série. 


N° 1 ۱ 


RUE GUENEGAUD ‚N? 17, 
E i Fo mt Neuf. 


T 


o o o 


ARR: 


ያጭ 
RUE 
ur 


TABULA E 


0 ۸ ۸ ۲ 1 ۷۸ ۲ TS 


رو ود 


ee 


TAMDLA S 
CRANIOR UM 


DIVERSARUM NATIONUM. 


DELINEAVIT ET DESCRIPSIT 


GERARDUS SANDIFORT. 


REZ 


0/24 Bi 
LUGDUNI BATAVORUM, 
APUD Se ET Je LUCHTMANS, 


ACADEMIAE TYPOGRAPHOS. 


MDCCCXXXVIII. 


SEE 


ት 
اسک ووه‎ ra 


PRAEFATIO. 


"ده هه هه هده همه هه مهم همهم مها 


| multa praeparata corporis humani fabricam illustrantia, tam in sano, 
quam in morboso statu, etiam de insigni collectione Craniorum diversarum 
Nationum, quà Anthropologia quam maxime illustratur, nostra Academia merito. 
gloriatur. Ut haec nostri thesauri anatomici pars publico usui magis magisque 
inservire posset, opus non omnino inutile me facturum judicavi, si delineationes 
praecipuorum illorum Craniorum divulgarem, ut qualis inter diversarum Natio- 
num crania obtineat differentia ad oculum demonstretur , atque descriptiones , 
etiam exactissimae vix absque delineationibus rite intelligi valeant; hanc nimirum 
| Historiae Naturalis partem nostro tempore tot Viri Clarissimi pertractarunt , imo 
et pertractant quotidie. | 

Brumensacius V. Cl. quidem ante plures annos ex splendidissimá sud col-. 
lectione ingentem numerum craniorum diversarum Nationum delineavit, tali vero, 
ratione, ut licet magnam laudem mereantur, tamen hisce diebus vix ab omni 
parte scopo satisfacere mihi videantur. Multa nimirum crania ab uno tantum, 
latere spectantur, et plurima ita sunt exhibita, ut latus et facies cranii simul con- 
spiciantur, unde nimirum, quum neque una, neque altera facies in integro 
conspiciatur, vix quisquam sibi sufficientem ideam totius cranii, singularum par- 
tium, atque diversarum dimensionum formare potest. 

Summá curá ergo delineavi crania ab anteriore ejus parte, atque a latere 
sinistro tali modo, ut se in situ naturali revera offerunt respectu trunci erecti , 
atque omnes dimensiones conceptaculi cerebri, nec non faciei tam ab anterio- 
re parte, quam a latere examinari valeant, dum dexterrimus Chalcographus 
D. VEELWAARD 。 Amstelodamensis, non minori curd eas delineationes in 
aes incidit. Duplici tali delineatione, nisi fallor, omnia, quae scitu necessaria 
sunt, satis clare exhibentur, quum magnitudinem naturalem offerunt, quod 
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certe omnino est praeferendum. Forte desiderarent nonnulli etiam expositionem 
verticis et basis cranii, quarum haec certe etiam magnae utilitatis esset. haben- 
da, sed quas omittere debui, ne pretium nimis augeretur. 

Brevem addidi descriptionem totius cfanii, atque diversarum partium, quae 
maxime mihi videbantur attentionem mereri; uti v. gr. orbitarum, quarum figura 
atque capacitas in diversis nationibus tantopere differre videntur, unde. situs 
oculi, et quae inde dependent certe in aliis aliisque diversa esse debent; aper- 
turae narium; maxillae superioris et inferioris; situs meatus auditorii, et sic 
porro. Dein superaddidi dimensiones diversarum partium, atque magnitudinem 
capacitatis conceptaculi cerebri, juxta methodum a F. Tizpemanno Y. Cl, (*) 
adhibitam. | | 

Ut vero series, quantum fieri potest, completa foret, iion solum mihi propo- 
sui delineare et describere crania, quae in Museo Anatomico asservantur, verum 
etiam nonnulla, quae in hoc desiderantur, atque alibi prostant, adjicere con- 
stitui. Paucas simul edere delineationes non incongruum judicavi, ut omnes, 
qui in hoc studium incumbunt, eo facilius-eas sibi comparare possent; et quum: 
in edendo certum ordinem sequi mihi non consultum videbatur, dum diversi 
Auctores diversam divisionem Nationum sibi eligunt, curavi tamen, ut singuli, 
quibus id volupe est, suo ordine eas in ordinem redigere possent, | 

Si hoc opus non plane inutile ‘judicatur, atque aliquid conferre valet ad 
studium Anthropologiae augendum atque perficiendum, erit quod mihi gratuler, 


atque subinde plures delineationes his superaddere in animo est. 
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(የ) Das Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-Outangs verglichen. Heidelberg 1837. 4. 
: mit Kupf. S. 21. | < 
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CZ foeminae, 50 circiter annorum, ex genuina familia Groenlandica (O 
quae nunquam cum alia natione fuit mixta, a M. Vaur, V.Cl. ad S. J. Bruc- 
MANS, V. Cl. transmissum, formae est oblongae quadrangularis, in toto circuitu 
margines angulosque monstrans acutos. Conceptaculi cerebri forma est ovalis, 
et cum faciei ossibus ita jungitur, ut facies sit complanata atque lata. Pars fron- 
talis parum tantum elevata, oblique in verticem adscendit. Latera sunt appla- 
nata; hinc frons mox supra foveas oculorum angusta. Vestigia musculorum 
Temporalium, insignis magnitudinis, adscendunt ad ? partes altitudinis concepta- 
culi cerebri supra radices processuum zygomaticorum ossium temporum. Tubera 
ossium verticis non valde prominent; pone et infra haec tubera ossa parum 
complanata sunt. Foveae oculorum fere sunt quadrangulares; earum fundus 
pone margines inferiores valde est depressus, hinc de fissuris lateralibus infe- 
rioribus, ubi ab anteriore consideratur cranium, nihil conspicitur ; supercilia 
non prominent. Ossa jugalia sunt lata et robusta, circa inferiorem partem ex- 
trorsum descendentia. Apertura narium oblonga. Ossa nasi in radice angustis- 
sima, leviter excavata, non multum prominent. Latitudo ossium maxillarium 
superiorum in processu alveolari notabilis. In genis fossae malares sunt profun- 
dae, sustentaculis ossium jugalium valde prominentibus, Prominent valde alveoli 
dentium cuspidatorum, dum margo alveolaris dentium incisorum complanatus 
est. Meatus auditorii crassos habent parietes و‎ eorumque margo anterior in eadem. 
linea positus est cum anteriore margine foraminis magni. Processus mammillares 
non valde sunt evoluti. Processus Zygomatici ossium temporum sunt robustis- 
simi. Conceptaculum cerebelli bene est evolutum. Anterior palati pars conca- 
vitatem majorem offert, quam suspicari licet ex anteriore facie processus alveo- 
laris; posterior palati pars est oblonga, adeo ut tres dentes molares posteriores 
tantum non paralleliter inter se siti sint, Fossae pterygoidei solitae sunt capa- 
citatis. Maxilla inferior robusta, monstrat partes laterales, in angulis posterio- | 
ribus, extrorsum prominentes, unde forma faciei oblongo-quadrangularis est. 
Processus coronoidei non sunt insignes, hinc margo inter hos et condylos vix 

: semi- 


(*) Museum Anatomicum Acad. Lugd. Bat. a G. SANDIFORT descriptum. Lugd. Bat. 1827. Vol. III p. 35. 
N°. CDXCI. | 


CRANIUM FOEMINAE GROENLANDICAE. | 


semilunaris dici meretur. Dentes omnes quam maxime sunt detriti; hinc inci- 
sorum inferiorum coronae fere penitus sunt deletae. Cuspidatorum, bicuspida- 
torum atque molarium dentium coronae, in maxilla inferiore, oblique extrorsum 
descendentem superficiem omnino detritam, exhibent, In maxilla superiore alti- 
tudo coronarum dentium molarium ab exteriore fere est integra, ab interiore 
vero parte vix ulla. 

Haec omnia etiam alio in cranio, pariter genuini Groenlandici, ex mea pro- 
pria collectione, observantur. Hoc vero cranium in genere minus robustum, 
vestigia omnium musculorum minus notata offert, licet adultioris videatur aetatis. 
Maxilla inferior minus est robusta, neque in angulis posterioribus tantopere ex- 
trorsum prominet. Alveoli dentium incisorum maxillae inferioris peuitus sunt 
deleti. 


In cranio primo. | In cranio altero. 
ረ OT ا‎ E 0,197 : 0,200. | 0,185 : 0,195. 
Altitudocranii sad latitudinem. . ,". . . an دل که تو‎ on ሆ፦ መነ 020020,143. 10,195 : 0,132. 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime promi- 


Longitudo cranii ad altitudinem. ; ',' . . . . 


MEMLEMUOSSIS ocelpilis: oes Il ee ترا‎ OO: 0,179. 
Cireumferentia juxta verticem, ductà lined a radice nasi ad marginem posteriorem | 

1031111 14 티 4060 a uM Dae MEER M CC ED MOSS: 0,375. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni 

et; Vent Cems o MO oto vns ር a 이서 cce ccr Mae CN EE AMEN Ce 0,142. 0,138. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis . . . . . 0,133. 0,134. 


Diameter transversalis minor, sive distantia inter fossas temporales, mox pone pro- 
cessus*orbitales"oSsis (KOMIS و‎ ea e iret e له‎ e 2 eir e e 0,097. 0,098. 


Diameter longitudinalis faciei et conceptaculi cerebri, sive distantia inter anteriorem. 
partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime 


promińentem partem lossis 0661171133. G ¿Lis A PORC IN oe V 02072 0,197. 
Diameter longitudinalis 1001101101: marmi. TS e ር የበጋ 0,035. 
Diameter transversalis foraminis magni. -n o ee. le e ec. 10,020 0,028. 
Diameter, pelpendiculans orbıtarum 2634 TTU 0,037. 
Diameter transversalis ATI ATTI eA de Ve iue e ٢٣٢/٢ Te A e SN rus „A, 0,040. 0,038. 
ORTU Sr OD A di ብ LORI ከረ 0,023. | 0,022. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium 

tepalu ONA AA UNS RI RE te et TONO 0,131. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. EX Weird e يا‎ SENE EA TO A RES E 0,073. 0,061. 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et marginem inferiorem. . 0,034. 

Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad mar- 

gmemiipferlorem. EEN FOI MEET IIA BEREITET. 407701063. 0,056. 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . ㆍ . . e . ㆍ 0,105. 0,096. 
Distantia ab externà superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam 

superucreme-comdylizalteriust latelisa ts i. m 610180) 0,122. 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. „+ . . «+ ㅇㅇㅇ 0190. 0,098. 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore, sive angulus processus 

alveolaris maxillae superioris cum maxilla inferiore. . . + . . o . » ቁ . ㆍ 161°. 160°. 

. Angulusipostenbr واه‎ inferioris Bi 4 همم‎ 5.2 ۵ 1299. 115°. 
Angūlus 81011 1 ቨን E "EE داد‎ e glo 74°. 73°. 
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CRANIUM ROMANI. 


(itanium probabiliter militis Romani, ex ruinis Pompejorum , urbis Cam- 
paniae Italorum, in vico militum praesidianorum anno 1795 effossum, os- 
sium calcinatorum naturam offert, jam in Museo Anatomico hujus Academiae 
asservatur. A latere dextro mutilatum est, adeo ut in hoc latere major 
pars ossis verticis, os temporis, et pars ossis occipitis deficiant. Os temporis, 
nec non pars ossis verticis in suturis cum osse multiformi, basilari parte ossis 
occipitis et osse frontis secesserunt. Ossa nasi pro dimidia parte etiam defi- 
ciunt. Maxillae inferioris nonnisi pars lateralis adscendens superest, cui inhaeret 
postremus dens molaris. Dentes omnes maxillae superioris, primo dente molari 
dextro excepto, supersunt, eorumque coronae crustà vitreà splendente teguntur و‎ 
neque manducatione in superficie detritae observantur. Deficientes partes tam 
conceptaculi cerebri, quam maxillae inferioris simplici lineá indicavi, habitä 
proportione atque directione reliquarum partium. 

Conceptaculum cerebri oblongam habet formam. Frons lata et complanata 
in lineá perpendiculari adscendit; hinc vertex etiam complanatus, nec nisi in 
posteriore parte parum adscendit. Latera conceptaculi cerebri globosa sunt. 
Vestigium musculi Temporalis ad $ partes altitudinis conceptaculi cerebri ad- 
scendit supra radicem processus zygomatici. Processus mammillaris bene est 
evolutus. Meatus auditorius amplus, in plano supra priores partes condylorum 
ossis occipitis positus.  Condyli hi articulares valde plani sunt. Facies est lata 
et complanata. Radix nasi acuta, ejusque ossicula, quantum supersunt, an- 
gusta sunt. Narium apertura oblonga, nec ampla; sinus frontales bene evoluti. 
Foveae oculorum sunt satis magnae; nasi latitudo inter easdem parva. Jugalia 
ossa magna, hinc latitudo faciei satis insignis. Processus alveolaris amplus , et 
palatum egregie evolutum. Pars maxillae inferioris, quae superest, bene est 
conformata; processus condyloideus et coronoideus valde sunt evoluti. 


Lon- | 


CRANIUM ROMANI 


Longitudo cranii ad altitudinem absque maxilla inferiore. . . « « ብ 1 + 1 + 1 . + = 


Il 


rAliitudo cranii ad latitudinem.: + 2 « 4. e ee oe fia وه‎ ee ne 
Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis 
OGG is 
Circumferentia juxta verticem, ductá 10068 a radice nasi ad marginem posteriorem foraminis magni. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter antériorem märginerh foraminis magni et verticem. 


Diameter transversalis minor, sive distantia inter fossas temporales, mox pone processus orbitales 
ossis ODUCT oI SC ue delete te Meteo eo 


Diameter longitudinalis faciei et conceptaculi cerebri, sive distantia inter anteriorem partem pro- 
cessus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis 
oceipilis دا‎ mg cuui. نوتنه ولو‎ à دد‎ 


Diameter longitudinalis foraminis magni. . . . s . e è s . . ده + + . . + + * هم‎ 
Diameter transversalis foraminis magni. . . + . è e e e e + à + + + + + + + + t n 
Diameter perpendicularis orbitarum. . . e e e . e e . . a مده‎ * + + + + + * 
Diameter transversalis orbitarums 4 . +e 2 SECC 
Latitudo. inter orbitas^ د‎ LTC ee دد دنه‎ 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. . 
. Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. . ده‎ 4 e . . e 4 . . 4 + + + + . 


'Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad marginem infe- 
Torem D aoe ESO LB 66 pu Mu له واه‎ AE وڅه دورد مرم د‎ 


‘Angulus posterior maxillae inferioris. . . . . e . . . . a . . . + هه‎ + o + . . 


'Angulus faciei P. CAMPERI. . . © è ۰ . . è ㆍ 由 ۰ . . . . . O è . . e . # e ㆍ 


0,185 : 0,160. 
0,160 : 0,145. 


0,176. 
0,374. 
0,130. 


0,099. 


0,197. 
0,028. 
0,031. 
0,033. 
0,038. 
0,023. 
0,145. 
0,060. 


0,067. 
121°. 
71°. 
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CRANIUM AMBOINENSIS. 


Lata viri adulti, iti insulà Amboiná nati; mediae äetatis, a Viro Doca 
tissimo J. Psirssr ad S. J. Bruemans V. Cl. missum (*), a priore parte 
consideratum oblongam exhibet formam, atque ponderosum est. Frons medio- 
criter elevata inter tubera frontalia oblongam, sensim circa verticem. evanescen- 
tem eminentiam offert. Ubi fontanella major adfuit, vertex aliquomodo est 
elevatus. Occiput est głobosum. Tubera ossium verticis non prominent, hinc 
latera oblique descendunt, atque ossa squamosa parum globosa sunt, Vestigia 
musculorum Temporalium ampla sunt; occupantia 3 partes altitudinis concep- 
taculi cerebri supra radices processuüm zygomaticorum, Conceptaculum cere- 
belli non valde est evolutum. Meatus auditorii ampli, in plano supra condylos 
ossis occipitis sunt positi, Processus mammillares sunt mediocres, Incisurae pro 
ortu musculorum Biventrium maxillae inferioris profundae, amplae atque mar- 
gine acuto circumscriptae deprehenduntur. Sinus frontales bene sunt evoluti; 
glabella est lata. Orbitae fere quadrangulares; earum margines satis acuti, 
ipsáque cavitate arctiores. Vertices ossium maxillarium antrorsum sunt excavati. 
Ossa nasi lata, complanata, leniter excavata. Apertura narium oblongo-qua- 
drangularis. Ossa turbinata magna. Incisura semilunaris aperturae nasalis 
exsculpta, sensim transit in oblique descendentem ac prominentem processum 
alveolaremi. Fossae malares sunt satis profundae. Processus alveolaris est an- 
gustus. Jugalia ossa sunt complanata et lata. Palatum non valde excavatum, 
et quodammodo triangularé. Processus pterygoidei fossas amplas constituunt. 
Maxilla inferior a priore parte parum excavata, prominentiam mentalem cras- 
sam atque rotundatam exhibet. Processus coronoidei atque condyloidei sunt 
elongati, hinc intermedia incisura semilunaris satis est magna. Dentes omnes 
robusti; incisores maxillae superioris valde prominent, hi et cuspidati superfi- 
ciem anteriorem coronarum leviter exsculptam monstrant; omnes dentes crusta 
nigra sunt tecti, 

In cranio altero (+), a Viro Doct. HEPPENER misso, vertex aequabiliter 
convexus est; tubera ossium verticis magis prominent, hinc latera fere paralleliter 
descendunt; ossa squamosa tamen sunt convexa. Incisurae pro ortu musculo- 
rum Biventrium maxillae inferioris minus amplae. Nasus non adeo complana- 

: tus و‎ 


(*) Museum Anatomicum Acad. Lugd. Bat. Vol. III, a G. SaNDIFORT descriptum. Lugd. Bat. 1827. p. 39. 
N°. DXCI. (7) Ibidem N°. DLXXXIX. 


CRANIUM AMBOINENSIS. 


tus; hinc apertura narium magis oblonga. Fossae malares minus profundae. 
In maxillà inferiore prominentia mentalis minus lata, sed crassa et magis pro- 
minens. Dentes, qui supersunt crustà nigrà sunt tecti. 

Cranium tertium ejusdem nationis (*) in occipite valde complanatum est, 
hinc figura conceptaculi cerebri magis quadrangularis; vertex circa fontanellam 
majorem etiam elevatus est. Conceptaculum cerebelli omnium minus est evo- 
lutum. Tubera ossium verticis magis, quam in praecedentibus, sunt elevata; 
ossa squamosa, ut in caeteris, convexa. Incisurae pro musculis Biventribus 
maxillae. inferioris ut in praecedenti ‘cranio. | Nasus complanatus. Ossa nasi 
. circa radicem admodum angusta. Apertura narium oblonga. Fossae malares 
minus excavatae. Palatum magis fornicatum. Coronae: dentium incisorum et 
cuspidatorum ab anteriore leviter excavatae, cunei figuram exhibent; omnes 
dentes crustá ingrá sunt tecti. 


Reliquae differentiae ex comparatione dimensionum facile elucescunt. 


(*) Ibidem N°. DXC. 
In cranio primo. | In cranio altero. | In cranio tertio; 


Longitudo cranir ad altitudinem. ve. wu. Let و‎ e es. 을 0,180 0205: Hosp a 0,174 : 0,205. 


Alütudo cranii ad latitudinem, ili. هه هم‎ » ... . 三 0,05:0,1130.. 0,215 : 0,135. 0,205 : 0,144. 
Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem 

maxime prominentem ossis occipitis. - . . と مه « + میم‎ + .. 0,180. 0,183. 0,160. 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad marginem 

posteriorem 1010011115 10188111 - ts art 6 의 3 83 20025 10.0,372: 0,390. 0,355. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem x 

foraminis masni et vertioem ር ም ee v 0 29 に ・ ーッ Oa 0,147. 0,140, 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis ۰ 0,137. 0,144, 


Diameter transversalis minor, sive distantia inter fossas temporales, 


mox pone processus orbitales ossis frontis. . . . +. . . . +. 0,094. 0,094. . 0,102. 
Diameter longitudinalis faciei et conceptaculi cerebri, sive distantia 

inter anteriorem partem processus alveolaris dentium incisorum maxil- Kar) ; 

lae superioris, et maxime prominentem partem ossis occipitis. . . 0,195. 0,203. 0,180. 
Diameter longitudinalis foraminis magni... . . . . . » . s . 4 0,036. 0,037. 0,036. 
Diameter transversalis foraminis magni. . . e « e . «4 . 9.0 #9 s 0,029. 0,029. 0,031. 
Diameter perpendicularis orbitarum. . + . . . . . . . . . . 0,056. 0,035. 0,032. 
Diameter transyersalis ’orbitärum. "2 OCR 0090: 0,039. 0,037. 
Latitudosintererbptas yours, WACC HE RETTEN, 0,025. 0,028. 0,028. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygoma- 

ticorum'ossiuut temporum. 6. OS y ا‎ 0,130. 0,135. 0,133. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. . . . . «ቁ . » + 0,062. 0,067. 0,059. 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios, et marginem 

inferiorem: Mb E QE و‎ ZA OW وا‎ Ata DU ee 0,030. 0,029. 0,032. 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice : 

condyli ad ;margiuem inferiorem. . ger の 이 Spe en 이 이이 0,064. 0,072. 0,068. 

Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. : . 0,092. 0,092. . 0,085. 
Distantia ab externd superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, 

_ ad externam superficiem. condyli alterius lateris.: . . . . e . . 0,121. 0,123. 0,117. 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . . ㆍ ㆍ + | 0,096. 0,095, 0,088. 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxillà inferiore, sive an- 

. gulus processús alveolaris maxillae superioris cum maxilla inferiore. 131°. 140°. 133°. 
Angulus posterior maxillae inferioris..-. + 2.5... opel. ee è 120°. 1109. | 115°. 
Angulus faciet P. CAMP DRI. 7.0 ai ana as oe 70°. 68°. 70°. 
Gapacitas conceptaculi cerebri. o 5... 2. + +0 + «6 + © + 40 Une, 42 Unc. 42 Une. 
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CRANIUM CAFFRI 


D Oe CD OE a 6 Qu 


(z viri adulti, Nationis Caffrorum, mediae aetatis a Viris doctissimis 
H. Kurr et J. C. van HassELT, quondam Historiae naturalis indefessis inves- 
tigatoribus e Promontorio Bonae Spei transmissum, nunc in Museo Anatomico 
asservatum. | 

Conceptaculum cerebri a latere spectatum egregiam exhibet figuram ova- 
lem. Frons bene est elevata. Tempora sunt complanata。 Fossae temporales 
valde exsculptae. Vestigia musculorum temporalium, licet ampla et bene 
notata, non tamen ultra 3 partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices 
processuum zygomaticorum adscendunt. Conceptaculum cerebelli non valde 
est evolutum. Meatus auditorius admodum amplus est, respondens plano, in 
quo priores partes condylorum ossis occipitis inveniuntur, Processus mammil- 
lares sunt parvi, juxta partes posteriores plani condylorum ossis occipitis de- 
scendentes. Fossae pro musculis Biventribus maxillae inferioris insignes. Fora- 
men magnum ossis occipitis: valde magnum.  Faciei ossa prominent. Ossicula 
nasi longa atque lata, in nexu inter se in acutum marginem elevata. Processus 
nasales ossium maxillarium tenuissimi. Lacrymalia ossa magna, orbitarum mar- 
ginem in hac parte constituentia. Apertura narium ab inferiore satis lata, 
sursum admodum angusta; hujus margines inferiores non valde acuti, sed leviter 
exsecti in processum alveolarem transeunt. Fossae malares amplae et valde 
excavatae, Foveae oculorum oblongae. Jugalia ossa non prominentia, Dentes 
omnes sunt robusti; incisores prominentes in superficie scindente detriti. Maxilla 
inferior licet retrorsum tendat; a priore est excavata, et prominentiam mentalem 
satis acutam exhibet; partes laterales sunt latae, processus coronoidei bene sunt 
evoluti. Palatum oblongum, atque bene fornicatum. Fossae pterygoideae ad- 
modum sunt parvae. | 

In alio cranio juvenis 25 annorum ejusdem nationis, quod nobis ad compara- 
tionem suppeditavit Med. Candidatus J. P, Roux, Capensis, atque a J. vAN DER 
Hoeven V. Cl. descriptum atque delineatum est (*), omnia juvenilem aetatem 
probant, dum contra in descripto cranio, aetatis virilis, singulae capitis partes 
maxime evolutae observantur. Omnia, si differentiam aetatis memoria tenetur, 


satis 
(*) Tydschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, Leyd. 1837. 4% Deel. Pl. II. 


CRANIUM CAFFRI. 


satis bene conveniunt, atque probare videntur, utrumque cranium esse genui- 
num ejusdem nationis. In conformatione nasi aliqua differentia notanda datur; 
in hoc nimirum cranio ossa nasi in radicibus sunt tenuissima, et sensim latiora 
fiunt, dum processus nasales ossium maxillarium hic latitudinem nasi fere soli 
constituunt, Hi processus etiam, solito modo, suas conferunt partes ad fossas 
lacrymales constituendas. Haec itaque tota quanta differunt ab iisdem ossibus 
in altero. cranio. Caeterae differentiae ex comparatione dimensionum facile 


intelliguntur. 


š 8 In cranio primo. | In cranio altero. 
Lengitudo totius crańii ad altitudihem : . . 0. . 64 . . ; . . . መ= 0200:0205. | 0,205: 0,190. 
Altitudo totius cranii ad:latitudinem i va موه‎ non, L zm; 0,205: 0,189. | 0,190 56 


Diameter longitudinalis, sive. distantia inter radicem nasi et partem maxime promi- 


5011 01 0 dk W ale ی‎ one OE 0,179. 
Circumferentia juxta verticem , ductá lined a radice nasi ad marginem posteriorem 

foraminisemiagnbod ا‎ ner S i M ME 0,383. . 0,378. 
Diameter perpendiculäris, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni 

élaverticoma s nesewrs ات د‎ De MET e Be AS do OA 0,140. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . 。 . +. % 0,139. 0,124. 


Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales, 
mox pone processus orbitales ossis frontis. . sii. 0 VO I PISA 170,095. 0,088: 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem 
partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime 


prominentem partem ossis occipitis, HARO 데이 MECCA e PERS 01187 0,208. 0,207. 
Diameter longitudinalis foramınıs magna... u د‎ eds >> 0,039. 
Diameter transversalis foraminis magni. . . « +» 4 + 4 $0. ኔ .› .» » » ٢ 0,034. 0,030. 
Diameter perpendicularis onbitarum o 2.7 20 eda e # 5 지애 + 80 - 5 0034 0.034. 
Diameter transversalis orbitarum. : 4 ^s 4 «ss + 5 5 «..1.i4. 0,040: 0,037. 
atitudo inter orbitas م‎ 5. 0 Lo LBA a NO) 0,023. 
Diameter transversalis inter ۱ nce partes processuum. DAR ی‎ ossium 

tenipbrum». N GR A RR EL ADS, يه که واه لق له ولد‎ ታር 01,22. 
Latitudo processus’ alyeolaris maxillae superioris, . . « + « e e ㄴㄴ » « و‎ 0,062: 0,060. 
Altitudo maxillae SECOND inter dentes incisores medios et marginem inferiorem. . 0,033. 0,038. 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad mar- 

ginem inieriorentes mim.. MIR: pose NCD des. Det sis. pea 0,062. - 0,059. 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem; . . . . e . . 0,096. 0,087. 
Distantia ab externá superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam 

saper&tiem,rcondylir altenitis: lateris) $5009. 50. 10. 490.0. AS 0,122. 0,115. 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . ; « + 4 . + ። . : 0,097. .. 0,092 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxillà inferiore, sive gent processus 

1 maxillae superioris cum maxilla inferiore. ቺቺ... ዳማ... 138°. 1527 
Angulus posterior ı maxillae inferioris; ess. 2020. Wan EE. 120°. 124°. 
Anpulusstaciciti: GAMBERTL eros y 2.. M d A iS 20% 70°. 


(capacitas conceptacuhseerebtim T 8 TAIN L UNC, 34 Une. 2 dr. 
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CRANIUM HOTTENTOTAE. 


Cd, genuini Hottentotae, in Nosocomio militari Promontorii Bonae Spei, 
anno 1805 mortui, transmissum a Viro Doctissimo Dısserz ad S. J, Bruc- 
MANS V. CL, hominis est mediae aetatis (*). 

Ipsius longitudo cum altitudine convenit , atque ab anticà parte spectatum ovalem 
monstrat figuram. Conceptaculum cerebri oblongo-ovalis est formae. Frons 
bene est evoluta; circa suturam coronalem levis in vertice observatur intro- 
pressio. Vestigia musculorum Temporalium non valde sunt notata; adscendunt 
ad ? partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices processuum zygomati- 
corum ossium temporum. Fossae temporales satis profundae sunt, licet latera 
conceptaculi cerebri parum sunt globosa, et fere paralleliter adscendunt. Sinus 
frontales sunt evoluti. Conceptaculum cerebelli non magnum. — Glabella lata; 
ossicula nasi depressa, et ab inferiore lata. Apertura narium ampla. Foveae ma- 
lares nullae. . Processus alveolaris non valde latus; ab anteriori parte compressus, 
prominentibus valde alveolis dentium cuspidatorum. Foveae oculorum oblongae, 
parum oblique extrorsum deorsumque positae. Vertices ossium maxillarium in 
fundo orbitarum elevati, unde fissurae orbitales laterales fere totae conspiciuntur , 
ubi ab anteriori parte examinatur cranium, Supercilia, uti in genere margines 
orbitarum, crassa et robusta, Ossa jugalia non lata, mox pone sustentacula 
eorundem in ossibus maxillaribus complanata, retrorsum tendunt. Processus 
zygomatici leviter arcuati, neque valde robusti. Meatus auditorius amplus, in 
plano ante marginem priorem foraminis magni totus est positus. Processus mam- 
millares juxta lineam mediam perpendicularem condylorum ossis occipitis descen- 
dunt. Palatum latum, nondum valde excavatum; foramen incisivum magnum, 
quadrangulare. Maxilla inferior a priore excavata; prominentia mentalis crassa, 
atque evoluta. Processus coronoideus parvus. Dentes incisores in utraque 
maxilla prominentes; molares crassi, neque valde abrasi. 

In alio cranio ejusdem nationis, ex mihi propria collectione, hominis adul- 
tioris, ut videtur, aetatis, nec non robustioris, impressiones omnium musculorum 

magis 


(*) Museum Anatomicum Acad. Lugd. Bat. Vol. III, descriptum a G. SANDIFORT. Lugd. Bat. 1827. p. 40. 
N°. DXCIX. 


CRANIUM HOTTENTOTAE. 


magis sunt notatae, forma conceptaculi cerebri, a postiori magis est compla- 
nata, atque conceptaculum cerebelli ab inferiore paululum magis evolutum, 
hincque globosius. Sinus frontales longe magis prominent; ossa nasi magis 
sunt excayata, et ab inferiore minus lata. Reliqua omnia bene conveniunt 
cum iisdem partibus in altero cranio, sed ex aetate magis adulta, omnia sunt 
robustiora. 

In cranio primo. | In cranio altero. 
Longitudo erani ad altititdiriem. . 4 . . , . i we. 5 › + « = 0,192:0;192. | 0,200 : 0,205. 
Altitudo*eranusadjattudinem. <... . . 424 고이 ev... TR U DS RIS | 0205: 0,131. 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime promi- 


1161116111 AA eroi A NR RE ME 0,182. 0,179. 
Circümferentia jukta verticem 。 ductá lincà a radice nasi ad marginem posteriorem 

foraminisemagni e os ks T Seni ere 0,365. 0,388. . 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni 

RIE ERE E CE AR 0,132. 0,141.‏ پوه cue EP O eur Ta‏ اد 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . 。 <... . 0,129. 0,127.‏ 


Diameter transversalis minor, sive distantia inter fossas temporales, mox pone pro- 
665885 - orbitaleslossis fróhtig: 4, te os AI EE Mowa" AR 0,098. 0,101. 


Diameter longitudinalis faciei et conceptaculi cerebri, sive distantia inter anteriorem 
partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime 


prominentem partem ossis occipitis . . = = alli. s... . . 0,209. 0,205. 
Diameter longitudinalis foraminis. magni. « «mo < 6 m. 9 pe of aras 2 0006; 0,036. 
Diameteė transversalis foraminis magni; 4 60 (et e e مه‎ ペー ペー 0,033. 0,030. 
Diameter perpendicularis orhıtarum. 0,20. ,..፡፡.9 wee dal ee es à 0 ` 0,032. 
Diameter transversalis orbitarum. - i. w « 6 5:5 € 4 «4 ds 0,038. 0,039. 
Iaudio titer sGibitas- O و‎ oneal's ni ን ን o PNR 0005 0,031. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium 

Lauda E Nom et ማዲ ያይና hie S Ib e I ሎቄ e 0,127. 0,131. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris . ه‎ + . 9 « » « « » ኔ ㆍ 0,059. 0,064. 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios, et marginem inferiorem. 。 (0,031. 0,036. 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad mar- 

smemimiercyemy RITA MRI ee oa VES III Mow ye BO OSS, 0,067. 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . . . ㆍ e ㆍ « 0,087. 0,087. 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam 

superticiom scondylisaltertus'lateris:ti: 950, 2 02 9 97: te umi 0,116. 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . « + . . » . م‎ . + 0,082. 0,091. 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore, sive angulus processús 

alveolaris maxillae' superioris cum maxilla inferiore. . . +. » . و‎ + » e.o 135°. 131°. 
Angulus posterior maxillae ińferioris. . . . . . ቁ. . O , › . » . ,.» 112°. 122°. 
Angulus;faciel P. GAMPERL'.. t6. nat. penne دو رهام و ره‎ ኸም 70°. 70°. 


Capacitas eonceplacuir Celebi. 6 36 0... نع .9 59 ام هه اه مه وه‎ 39 Une. 2 dr. 
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CRANIUM BOSCHJESMANNI. 


ius hominis, ex gente vulgo dicta Boschjesmannen, mihi a Viro Doc- 
tissimo Cur. FLeck, Praxin Medicam in Promontorio Bonae Spei exercente, 
dono datum, characterem peculiarem atque genuinum offert. Hoc cranium 
habitüs est teneri, neque magnum, quamvis dentes molares omnes sint evoluti, 
adeoque hominis est juvenilis detatis; ex ipso cranio, quod unum possideo, vix 
sexus determinari potest. Frons est elevata; tubera frontalia satis evoluta. La- 
titudo partis posterioris conceptaculi cerebri est magna. Latera neque valde 
complanata, neque valde convexa sunt. ^ Vestigia musculorum Temporalium 
adscendunt ad altitudinem 3 partium altitudinis conceptaculi cerebri, supra 
radices processuum zygomaticorum. Conceptaculum cerebelli bene est evolu- 
tum. Foramen magnum ossis occipitis amplum. Meatus auditorii oblongi, 
parvi, mediam partem tenent plani, in quo condyli ossis occipitis inveniuntur. 
Processus mammillares sunt parvi, Facies valde est complanata , glabella ampla, 
tantopere descendens ut suturae, quae nectunt ossa nasi, et processus nasales 
ossium maxillarium, cum hac ossis frontis parte multum descendant infra nexum 
ossis frontis cum ossibus jugalibus. Ossa nasi sunt complanata, et in eodem 
plano posita cum processubus nasalibus ossium maxillarium; hinc nasus est 
applanatus, atque latus. Apertura narium est lata, ejusque incisura semilunaris 
satis acuta. Orbitae sunt oblongae, earumque margines acuti et satis robusti. 
Ossa jugalia sunt lata, sed tenera. Fossae malares vix ullae. Processus alveo- 
laris vix prominet. Dentes incisores perpendiculariter sunt positi. Dens cuspi- 
datus sinister situm habet obliquum, tegens fere totum dentem incisorem late- 
ralem, ipsius enim dens lacteus, cujus alveolus adhuc superest, diu superman- 
sisse videtur, Palatum bene est fornicatum, atque amplum. Fossae pterygoi- 
deae profundae. ` Maxilla inferior parvam, verum satis acutam, habet promi- 
nentiam mentalem. Partes laterales sunt amplae, et postremos dentes molares 
tegunt. Dentes molares in utráque maxilla coronas in superficie valde detritas 
exhibent. 


Lon- 


CRANIUM BOSCHJESMANNI. 
Longitudo, crani: ad altitudinem R n die eee > 


Altitudo cranii ad latitudine m 2.0. ወ E e መመ کر‎ à = 


۰ ۰ ۰ 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis 
occipitis :...... ፡..፡..፡.....፡..፡.. 7. aa ii e o ni 


Circumferentia juxta verticem, ductá lined a radice nasi ad margitiem posteriorem foraminis magni. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et verticem. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis . + . . e e e . . 


Diameter transversalis minor, sive distantia inter fossas temporales, mox pone processus orbitales 
OSSIS v ር... n nn 


Diameter longitudinalis faciei et conceptaculi cerebri, sive distantia inter anteriorem partem pro- 
cessus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem 8 
000111115 d opc nr ede ARI a PERI m MEC Hc ل‎ Am 


Diameter longitudinalis foraminis! man .. JA 
Diameter transversalis: foraminis masni e (e هم هد و ۵ ام‎ ie ۶ 
Diameter perpendicularis orbitarum: 6 ㅇ 606 ems eoe a ee 
Diamelerkiransversalissorbitanume i. .. ፡፡..::፡ክህ ta EM 
ialtudo imiercorbita 4 us e Vie s tec seus as 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. `. 
Hauiiudol processus 4108018119 max lae 0000810010800 251-072د دد د د د ده د : د دد د‎ 


Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios, et marginem inferiorem. , . 5 . . 


Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad marginem infe- 


51012122716 wep e TUS OS CAO CITI و و‎ ORO PDT NET E ل‎ EO 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . . . . . . . . . . . +. 


ㆍ ㆍ . O ㆍ ㆍ ㆍ . ㆍ 5 3 into . 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad extérnam superficiem 
copdyligalterius lateris Fan ㅎㅎ or TEL و‎ OIM DNI E BE 


Distantia inter angulos, posteriores maxillae inferioris. . . e e s e e e s e o e o e oo 


Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore و‎ processus alveolaris maxil- 
lae Superioris-cum maxilld mferiore: ? . 02 اه‎ 6 ۵ elle ۵ e 400 bai elite ا‎ 


sive angulus 


Angulus. posterior maxillae anferioris. .« + eset ره‎ km < < ملعا‎ 
Angulus Haciel PA CAMP BREW. av tape a LES la elles اه مه‎ ne 


Uapacitas 0021060130011 (cerebrl 28፡75: هو و‎ ۰ ۰۱ ۰ ۰ HT 5 


LIE à መቹ‏ اعم 


0,165 : 0,175. 
0,175 : 0,125. 


0,163. 
0,327. 
0,117. 
0,125. 


0,088. 


0,175. 
0,035. 
0,028. 
0,026. 

. 0,036. 

0,025. 

0,115. 

0,055. 


0,029. 


0,048, 
0,075. 


0,096. 
0,076. 


140°. 
130°. 
74°. 


. 26 Unc. 6 dr. 
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CRANIUM BOSCHJESMANNI. 


‘CRANIUM AMERICANI SEPTENTRIONALIS. - 


Cu viri 55 annorum, ex genuiná familia Americae septentrionalis nati و‎ 
Museo Anatomico Academiae Lugduno Batavae a W. E. Horner, Viro CL 
Professore extraordinario in Universitate Pensylvaniae, dono datum, valde 
ponderosum est. Forma totius cranii, a latere considerati, est quadrangularis, 
a priori vero figura magis oblonga est. Conceptaculi cerebri forma est 
oblonga. Frons non valde elevata, sed angusta. Occiput globosum ; concep- 
taculum cerebelli non magnum. Fossae temporales complanatae. Vestigia mus- 
culorum Temporalium ampla, eorum partes inferiores supra meatum audi- 
torium. retrorsum adscendentes valde prominent, Superficies in osse occipi- 
tis, pro insertione musculorum dorsi, cristis lineisque acutis valde est inae- 
qualis. Processus mammillares ossium temporum sunt robusti; partes mam- 
millares pro majori parte constituuntur osse WoRMIANO, fere quadrangula- ㆍ 
ris figurae. Meatus auditorii sunt angusti Condyli ossis occipitis pro dimi-. 
dia parte ante planum :و‎ in quo deprehenduntur processus mammillares و‎ positi 
sunt, Sinus frontales prominentes. Orbitae transversaliter oblongae; fissurae 
earum posteriores angustae; foramina optica parva; processus laterales os- 
sis multiformis non sunt robusti, hinc fissurae laterales totae conspiciun- 
tur; vertices ossium maxillarium superiorum a priori valde excavati sunt,. 
unde orbitarum margo inferior acutus est, dum reliqui margines satis sunt 
obtusi, Nasus in radice parum excavatus, déin complanatus est. Apertura 
narium ab inferiore margines exsectos offert, quamvis processus alveolaris ta- 
men non promineat. Ossa spongiosa non valde magna sunt. Sustentacula os- 
sium jugalium satis sunt lata. Fossae malares vix notatu dignas impressiones of- 
ferunt. Ossa jugalia sunt robusta, eorum processus posteriores, nec non pro- 
cessus zygomatici ossium temporum sunt valde lati, arcuati, et robusti. Proces- 
sus pterygoidei , eorumque fossae non magnae. Dentes omnes in utrâque 
maxilla bene evoluti, et justo ordine dispositi, Palatum a priore neque latum, 
neque valde fornicatum est. 


Ma- 


CRANIUM AMERICANI SEPTENTRIONALIS. 


Maxilla inferior est crassa; eminentia mentalis robusta; latera sunt compressa, 
impressionibus musculorum nondum inaequabilia; processus coronoidei non 
magni, fere recti; incisura inter hos et processus condyloideos est semilunaris. 
. Dens molaris primus sinistri lateris in maxillà inferiore ‘deficit, et vel non- 
‘dum’ fuit.evolutus, vel in juniore aetate fuit evulsus, quum nullum vesti- 
gium alveoli superest, et spatium inter dentem bicuspidatum ultimum, et mo- 


larem. secundum minimum superest. 


Longitudo:totius-cranii dd.altitudinem=. « E qe tu min 4.1 9. ፣ መ 0198:0.205 
Altitudo. totius- crani ad latitudinem 2 ውዩ ው 52. 9. “ذأ‎ 
Diameter longitudinalis , sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis occipitis. 0.191. 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea à radice nasi ad niarginem posteriorem foraminis magni. . 0.379. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorém marginem foraminis magni et verticem. 0.134. 
"Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. 。 。 . . « + ㆍ ㆍ (0.136. 


Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales, mox pone proces-. 
sus Orbitales Ossis frontis, ^. «po yes 이여 eH d LUE RS 29. a هه‎ cette * 37 00086 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem pro- 
cessus alveolaris dentium ineisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis oc- 
dipillé. „pas FONA, LEA LTE Mauer, ID OPI RH denen, سا او‎ 


Diameter longitudinalis foraminis magni. . . . . «4 e 르이 4... 9 . '» 6 9 » spa ፡ «+ 0.038: 
Diameter transversalis foraminis magii s ', et. 204 5 2 01:2 9. iS 을 의 에 + 0084, 
Diameter perpendicularis ‘orbitaram. ۰ ㅁㅁ ㅎㅇ We ee ه ۱ هه‎ ۰. 0084 
Miameterkuwansyersaliskorbitaruma "o 522289909. 49. 010522. 05 2 UE. 0.040. 
Distantia inter utrasque.Orbitas. . 5 +. nei +5 8 5 $9 ፡ 95 00 003 ቁ ። 9 0.025. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. : . 0.137. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris . » + . . soa + + + +. «+ o o : o ¿ 0064. 
Latitudo palati inter dentes molares ultimos. ه‎ < , « e s o 4 . o . + ㅇㅇ c. 0.045. 
Latitudo palati inter dentes cuspidatos. . ሽን Be O SME. nummi sai 601080, 
Longitudo palati in linea media. . . . . . . « د‎ . e ፡ ። ቁ» 52 + په‎ .ሓ ። * 6 5 5 4». 0057 
Profunditas palati a lamella palatinà ad marginem alveolarem. < . : 2 ፡፣ 5 .» 5 d d 4. 0.013, 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et marginem inferiorem. . ; . . . . . 0.031. 
Altitudo partis postérioris maxillae inferioris, sive linéa a vertice condyli ad marginem inferiorem. 0.069. 
Linea recta ducta à symphysi mentali ad angulum posteriorem, . . e o o 5 soo o 9 5 . o o 0.104 


Distantia ab externà superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam superficiem con- 
dylkateridstienis E AMENER SAR و‎ 9፡99, ፡ 094.9 9:9 9 et 0120: 


Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris e «5 + e e + sie o . a e 5 5 9 . . 0.104, 


Angulus.anterior maxillae superioris cum maxillà inferiore, sive angulus processus alveolaris maxil- 
14605006110115 (1957 tan eriore, '. ር. 9 ee cete sel eise a و‎ że ها هم‎ pen a 190 


‘Anmulug posterior mnxiHae inferioié HQ 1:5 aa e eo ፣ = MR 
Angulis uer Be GAMER ERG سه و‎ pienių cel ጋዎ labs aD ere te) GI oj Poda è its PT 00 
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CRANIUM CINGALENSIS. 


Cima viri robusti; i in insulà Gast on nati, a Viro Expertissimo van 
Hussem, S. J. Brucmans V. CL dono datum (*), magnum admodum, atque 
in omnibus partibus valde robustum dici meretur. Forma conceptaculi cere- 
bri egregie ovalis est; vertice bene elevato. Cerebelli conceptaculum, respectu 
magnitudinis conceptaculi cerebri, non magnum est. Latera valde sunt com- 
planata. Tubera ossium verticis non prominent. Vestigia musculorum Tem- 
poralium valde notata, ad î partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radi- 
ces processuum zygomaticorüm adscendunt: Meatus auditorii oblongi et mag- 
ni. Processus mammillares bene evoluti; parum infra condylos ossis occipitis | 
descendunt; sulci pro insertione musculorum Biventrium maxillae inferioris 
insignes deprehenduntur. Occiput oblongum et minime globosum. Spina oc- 
cipitalis externa magna. Partes ossis occipitis haemisphaeriis cerebelli respon 
dentescomplanatae sunt. | | 

Frons angusta, elevata; Sinus frontales parum prominentes. 6 in 
linea transversali oblongae; fissurae orbitales posteriores amplae; vertices os- 
sium maxillarium superiorum excavati Nasus angustus, parum excavatus, in 
marginibus inferioribus exsectus, et oblique in processum alveolarem oblon- 
gum, antrorsum prominentem transit. Dentes incisores tamen ultra gingivas 
satis perpendiculariter positi sunt. Fossae malares sunt profundae, quum sus- 
tentacula jugalia prominent. Ossa jugalia lata et crassa, processusque zygo- 
matici robusti. Palatum valde est fornicatum و‎ atque oblongum. Fossae pte= 
rygoideae angustae, neque earum lamella externa valde lata. 

Maxilla inferior robusta, a priore retrorsum descendit, eminentià mentali 
VIX prominente. Foramina mentalia sunt insignia. Dentes omnes bene sunt 
evoluti, et justo ordine dispositi. | 


Lor- 


(*) Museum Anatomicum Acad: Lugd. Bat. Vol. II. descriptum à G. SANDIFORT, Lugd. Bat: 
1827. pag, 39. N°. DLXXXIV. 


CRANIUM CINGALENSIS. 


Longitudo:toliusteranii ad altitudinemi. 5...፡56::6፡ a شو‎ wo. zm 0.200:0.218 
Altitudo totius cranii ad latitudinem . . . . vm SE AWZ NE iene 02180190 
Diameter longitudinalis , sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis occipitis. 0.181. 
- Cireumferentia juxta verticem, ductà lined a radice nasi ad marginem posteriorem foraminis magni. . 0.375. 
Diameter perpendieularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et verticem. 0.145. 
Diameter transversalis major, sive distantia intet tubera ossium verticis. . . . . . . . . . .. 0.126. 


Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales , mox pone proces- 
sus orbitales ossis 00)11118፡7፡:-29.:፡፡፡0፡.፡755፡። ,:::202.752/0 aa cuc 0005. 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem pro- 
cessus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis oc- 
cipitis. ۰ . . ۰ ㆍ ۰ 5 ۰ . . . . . . ۰ a . ㆍ ۰ . e . . . . 9 ۰ . ۰ . . . 0 21 5. 


Diameterilonzitudinalis'forathinis maghi. » e 8:6. ende ፡2.፡ e ehe ch csse ss 0086. 
Diameter transversalis foraminis magni. + « « « e و‎ 4 boe وه‎ ons مه وه‎ 9; ቁ ㆍ 0031 


Diameter perpendiculatis orbitarum. + + 5 5 9.5 25 « 60% 6 98 ».፡ ፡ ee 0 + + 0081. 


ai 


Diameter transversalis orbitarum. > 4 9.9 + š دنه‎ a . à © à 人 
Latitudo inter orbitas. ei I UU E 
Diameter transversalis inter prominentés partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. . . 0.188. 
Latitudo processus alveolaris maxillae süperioris ده‎ 5 e'e مره‎ + 9 e + ..። o ... . . 0086. 
Latitudo palati inter dentes molares ultimos. £ L H OAS 
Latibado palati inter dentes cuspidatos. i M e 26 59 #ህ 4 # une + , s 0.030. 
Longitudo; palati in lined mėdia, . :د‎ 2359 SEE ی وت هت‎ RA 0053 
Profunditas palati a lamella palatinà ad marginem alveolarem. . . . « « e . . . . . < ㆍ 0.015. 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et marginem inferiorem. . . . . . . . 0.039. 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad marginem inferiorem, 0.068. 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem, . . e « . « : +. . . . . 0.091. 


Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam superficiem: con- 
تارك‎ alteris Mates + 6 eoe ie W مه‎ lee pu m cicer 5 ب ب‎ uec. 9 0በ1ጨ 


Distantia inter angulos posteriores maxillae የስ رر خو‎ t e aa و عم عا‎ A r im e E LLA 


Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore, sive angulus processus-alveolaris maxil- ME 
[ር superiore cum شالت وی‎ mferiola و‎ Sn copo و له سر ال ده‎ ten. Fe, cd | „120% 


Angulus posterior maxillae inferioris , . 。 . A ieu. HR 
Apalan ti DA COO d ter PARDON DAD 훈이 쏘스 نن یی‎ TATE 65°. 


Capaciiaszconeepiaculncetedni 2. TCT UT 79.2 NE 일 이니 E ES ከበሮ. 
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CRANIUM CHINENSIS. 


TS 


(6. viri 37 annorum, in China nati; a Doct. Viro Asmus, Medi- 
cinae Doctore S. J. Bruemans, Viro CL, dono missum (*), 8 latere et a 
priore visum formam oblongam offert. Coniceptaculum cerebri ovalis est figu- 
rae. Frons in verticem elevatum transiens bene est evoluta. Tubera parietalia 


‚non prominent. Latera leviter sunt convexa; fossae temporales non profundae: 
2 

a 3 
dinis conceptaculi cerebri supra radices processuum zygomaticorum adscen- 


Vestigia musculorum Temporalium leviter sunt notata و‎ et ad ? partes altitu- 
dunt. Occiput bene est evolutum. Cerebelli conceptaculum ab exteriore est 
globosum. Processus mammillares bene sunt evoluti; meatus auditorii angusti, 
et in plano supra anteriorem partem condylorum ossis occipitis positi depre- 
henduntur. Facies est oblonga; ossa jugalia sunt compressa, quamvis robus- 
ta. Orbitae transversaliter oblongae ; fissurae orbitales posteriores angustae. 
Nasi latitudo inter orbitas parva, ob exiguam latitudinėm ossium nasi, quae 
ossa leviter in radice sunt excavata. Quamvis maxillaria ossa promineant , 
atque margines inferiores aperturaé narium leviter sint exsculpti, tamen dentes 
incisores medii nondum tantopere antrorsum diriguntur, quam ex directione 
alveolorum sequeretur , in collo nimirum parum sunt curvati, sicque occurrunt 
brevitati maxillae inferioris, Fossae malares parum sunt excavatae. Palatum 
angustum و‎ sed valde fornicatum est. Fossae pterygoideae profundae sunt. 

Maxilla inferior, respectu magnitudinis totius cranii, est brevis , neque valde 
robusta in partibus lateralibus. 

Altero in cranio, ex eadem collectione (+), sed viri 57 annorum, etiam in 
Imperio Chinense nati, ab eodemque Viro Doctissimo transmisso, omnia ossa 
robustiorem formam offerunt. In omnibus partibus bene cum praecedenti 
cranio convenit, uti ex dimensionibus satis facile apparet. Vertex vero atque 
occiput paulo magis sunt complanata , unde primo intuitu conceptaculi cerebri 
forma magis ad quadrangularem formam accedere videtur. Orbitae majorem 
habent diametrum perpendicularem, atque fissurae orbitales sunt latiores, Nasi 
ossicula in radice etiam angusta, ‘et excavata, circa marginem inferiorem con- 
vexiora sunt. Margines inferiores aperturae narium sunt acutiores. Palatum 
paulo latius. Maxilla inferior robustior, ( 

In 


(*) Museum Anatomicum Acad. Lugd. Bat., Vol. III. descriptum a G. Sanpirort, Lugd. Bat, 
1827. fol. pag. 37. N°. DL. 
(ተ) Ibidem Ne. DXLIX. 


CRANIUM CHINENSIS. 


In cranio tertio, ex collectione ili propria, viri ejusdem actatis, in urbe 
Canton nati, acque robusto ac praecedens, forma generalis egregie conve- 
nit cum capite primo loco descripto. Vertex atque occiput etiam bene sunt 
evoluta. Orbitae sunt ampliores, earumque fissurae, quoad capacitatem, me- 
dium tenent locum inter easdem praecedentium craniorum. Nasus est angustus 
et;‘excavatus. Margines inferiores aperturae narium sunt acutiores. Palatum est 
latum et valde fornicatum. 

Deficientibus dentibus incisoribus in utroque cranio de eorum directione 


judicari non valet. 

; IUS ی‎ ያሌ "ና CN | Incranioprimo.\In cranio altero.| In cranio tertio. 
Longitudo totius cranii ad altitudinem ; . . ; . « ㆍ . ㆍ ㆍ ㆍ 720195: 0.203.10.181 : 0.207.10.190 : 0.210. 
Altitudo totius cranii ad latitudinem . . . . « , . . . . . . 820208 :0.134.10.207 : 0.141.10.210 : 0.140. 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime | 


prominentem ossis occipitis . . ㆍ < atlanta puise 0.173. 0.178. 
Circumferentia: juxta verticem, ductä inei: a ۳ nasi ad marginem pos- 

teriorem foraminis magni. . . . CRE ARSA 0.374. 0.375. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem fora- 

minis magni et verticem. . . وون‎ MOIS RS RU መይ ሃዊ 0.138. 0.137. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . 0.147. 0.136. 
Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas tem- 

porales, mox pone processus orbitales E E و‎ ም 0.095. 0.094. 
Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter 

anteriorem partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae supe- 

rioris, et maxime prominentem partem ossis occipitis. . + . . 0.208. 0.202. 
Diameter longitudinalis foraminis magni. . . è . . » 5 o 0.032. 0.035. 
Diameter transversalis foraminis magni. 。 . « 5 e e » o a 9 oo 0.028. 0.032. 
Diameter perpendicularis orbitarum. . © . soe s 4 . 9 وه‎ . 5 0.035. |: 0.038. 
Diameter transversalis orbitarum. د‎ « . e s 4 6 ee ቁ es 9 ቁ. o 0.036. 0.037. . 
01 30011 inter orbitas. : 820. 50:5. :4:,2፡፡:2.፡፡8::2-2 Le à eo + + + 2 0.026. 0.02% 
Diameter transversalis inter promos partes processuum Zygomaticorum ናም 

ossium temporum. . . BOYA noś cette se 0.128. 0.137. 
Latitudo processus هناد‎ maxillae superioris, « + 5 «5 5 هبه‎ o o 0.067. |. 0.071. 
Latitudo palati inter dentes ultimos molares. ۰ « o . . e o ቁ ㅇㅇ 0.041. 0.041. 
Latitudo palati inter dentes cuspidatos. . « « « . . o e o e oo 0.028. 0.027. 
Longitudo palati in linea media. . . . . USE ው = O 0.055. 0.056. 
Profunditas palati a lamella palatinà ad 8922920607 1 as cem 0.016. 0.017. 
Altitudo maxillae inferioris. inter dentes incisores medios et bende infe- 

riorem. ۳ ۶ - AE اول‎ ne its wt ras 0.034. 0.032. 
Altitudo partis posterioris aiD, BU sive linea a sertçe condyli 

ad marginem inferiorem. WRO ZN 0.069. 0.065. 
Linea recta ducta a symphysi stań ad dwóm ን È 0.091. 0.093. 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris , aH | 

externam superficiem condyli alterius lateris. . . . . « . . . 0.117. 0.124. 
Distantia inter. angulos posteriores maxillae inferioris. . . . . +. . : 0.102. 0.096. 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxillà inferiore, sive angulus 

processus alveolaris maxillae superioris cum maxillá inferioris. . . . 。 1513°. 146°, 
Angulus posterior maxillae inferioris. <. . . . . . › * 113°. 112°. 
Angulus facie P. CamPEHL . M. 7. l7. 70°. 67°. 


39 Unc. | 38: Unc. 


Capacitas conceptaculi cerebri. e t: e 이이 + ፡ + + « + 이 . + 
Plurium cranionum dimensiones collegit Glar. J. van DER Hoeven (*). 


(*) Tijdschrift voor Natuurlijke: Geschiedenis en Physiologie. 1.3. 1836. pag. 143. 
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J| CRANIUM JAPONENSIS. 


——— او‎ APO. O 0 RA OE © II 


Cons incolae insulae JAPAN a Viro Doct. vox Sizsorp allatum sa- 
tis magnum, atque ovalis est figurae. Frons bene est elevata ; occiput globo- 
sum. Tubera parietalia prominent, imprimis illud dextri lateris, imo totum 
hoc latus conceptaculi cerebri paululum magis evolutum est, quam latus sinis- 
trum, adeo ut obliquitas quaedam in toto conceptaculo producta fuerit. Tem- 
pora sunt complanata, et fossae temporales valde depressae pone processus 
orbitales ossis frontis. Processus laterales ossis multiformis valde excavati, 
sunt lati et magni. Vestigia musculorum Temporalium ad 2 partes altitudinis 
cònceptaculi cerebri supra radices processuum zygomaticorum adscendunt, 
Meatus auditorii sunt angusti. Processus mammillares mediocres. Protuberan- 
tiae pro lobis cerebelli mediocriter sunt evolutae. Superficies ossis occipitis و‎ 
ad insertionem musculorum , prominentibus lineis ac cristis inaequabilis , satis 
robustum systema musculorum dorsi indicare videtur. Condyli ossis oceipitis | 
infra processus mammillares descendunt, atque pro majori parte ante planum 
processuum mammillarium siti sunt. | 

Facies complanata, non lata, ossibus jugalibus mox pone orbitas retrorsum 
flexis. Fossae malares vix ullae. Sustentacula ossium jugalium nec lata, nec 
crassa, Sinus frontales non valde sunt evoluti. Orbitae quadrangulares. Pro- 
cessus frontales superciliorum tenues. Margo superciliorum, nec non totius 
orbitae in utroque latere acutus. Vertex ossium maxillarium mox pone orbita- 
rum marginem inferiorem exsectus, in fündo orbitarum valde adscendit. Fis- 
surae orbitales posteriores et laterales anguslae , atque foramina optica parva. 
Margines inferiores aperturae narium sensim in processum alveolarem descendunt. 
Ossa nasi tenuia, ac parum tàntüm excavata. Ossa jugalia non valde lata, li- 
cet sint robusta. Altitudo processus alveolaris maxillae superioris et maxillae 
inferioris satis insignes sunt, unde altitudo cranii valde augetur. Dentes inciso- 
res superiores juxta eandem curvaturam, quam processus alveolaris , descendunt, 
hi, ut reliqui omnes, bene sunt evoluti; dens bicuspidatus secundus sinistri la- 
teris maxillae inferioris oblique introrsum est situs. In maxillà superiore nec 
prodierunt ultimi dentes molares, nec spatium iis destinatum satis evolutum 
videtur. Palatum valde est fornicatum。 Fossae pterygoideae amplae sunt. 
Prominentia mentalis maxillae inferioris prominet; latera maxillae complanata 
vix vestigia insertionis musculorum Masseterum offerunt; margo inferior admo- 
dum est crassus. | 


Ex 


CRANIUM JAPONENSIS. 


Ex duobus 6 Japonensium, quae in Museo Historiae Naturalis Acade- 
miae Lugd. Bat. asservantur, atque etiam a Viro Doctissimo von 720 
allata sunt, alterum in formá generali bene convenit cum descripto cranio. 
Hujus vero cranii conceptaculum cerebri ab utroque latere bene, ac aequabi- 
liter est evolutum , tempora magis sunt convexa, atque hinc fossae temporales 
minus sunt excavatac. In altero autem cranio, latus sinistrum conceptaculi 
cerebri longe magis evolutum est latere dextro , unde i insignis observatur obli- 
quitas in hoc ‘cranio و‎ si verticem consideramus. Frons magis est elevata et 
rotunda; tempora etiam sunt convexiora. Reliquae differentiae ex sequentibus 
dimensionibus satis facile intelliguntur ; deficiente vero utriusque cranii maxillà 
inferiore omnes dimensiones comparare non licuit.. 


ico primo.| In cranio altero.| In cranio tertio, 
Longitudo totius cranii ad altitudinem. . . . . . . . . ㆍ =0.185:0.210. 
Altitudo totius ctanii ad latitudinem. . . . . à : oss że sa ees (A TOI. 140: 
Diameter longitudinalis, sive distantia intér radicera nasi et አ máxime 


prominentem ossis occipitis . . ㆍ È ET خر‎ Sd 0.183. 0.165. 
Circumferentia juxta verticem, düctä lined : a radice nasi sd marginem De 

teriorem; [OrAMINIS MAGA is. و‎ net areo A > + 0.386; 0.371. 0.349. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem ane 

minis magn eteyerticem foca, analogue: Joy. sra هدنه‎ 0139: 0.127. 0.137. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . 0.145. 0.138. 0.140. 
Diameter transversalis minor, sive anterior , seu distantia inter fossas tem- 

porales, mox pone processus orbitales ossis frontis. . . +. . eu 7 0.095. 0.094. 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive allenta inter 
anteriorem partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae supe- 


rioris, et maxime prominentem partem ossis occipitis. e + + . . ㆍ . 0.208. 0.200. 0.182. 
Diameter longitudinalis foraminis magni. . « « . s « s e e . 0,036. 0.037. 0.038. 
Diameter transversalis foraminis magni. . . 。 « ㅇㅇ e » ده‎ e > . 5 90,027. 0.031. 0.031. 
Diameter perpendicularis orbitarum. + « . . 5 o,s .ا‎ 9 5 . + + ㆍ 0.037. 0.037. 0.036. 
Diameter transversalis orbitarum. > 5 s 5 e « e ›» s o o : , . : 0.037. 0.037. 0.036. 
Latitudo inter dits FTA 소드: [외르 و‎ 이 (에 이 레이 이리 AOE 10.0283 0.026. 0.025. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum 

ossiam t6mporumy E E ei وتو‎ ns لي او مو‎ ee er EX 0129. 0.137. 0.134. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. . © e + « . . e ㆍ 0.065. 0:067. 0.062. 
Altitudo maxillae yaa inter dentes incisores medios et marginem infe- 

S nionem A 0, DISC OTIO TT e ود‎ EO a. د‎ ፡ ወ من‎ 0.036. 

Altitudo partis R a forle inferioris sive linea a vertice condyli 
ad marginem. inferiorem. . . RR TTE T, LĄ 0.061. 


Linea recta ducta a symphysi nientali a wan posteriorem. ii A 908.1. 


Distantia ab externa ‘superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad ` 
externam superficiem condyli alterius lateris. . ~ . » « . . 5» . 0.118. 


Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. , . . . +. . . . 0.095. 
Angulus anterior maxillae superioris * cum maxillà inferiore, sive, angulus 


processus alveolaris maxillae Supériéris cum eu 11161101152 STS. ® 132°. 
Angulus posterior maxillae inferioris ته‎ vn.“ £2 ng eke و‎ 132°. 
Angulus faciei P. CAMPERL . . RARA L AS 76°. 72°, 720, 


Capacitas conećptaćuli cérebri. 5.52. i do 40206 «...› 42 Une. [39[66 7Dri 39 Unc. 
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CRANIUM INCOLAE NOVAE GUINEAE, 
vuzco PAPOUS prcrr 


000 incolae illius regionis Novae Guineae; quae vülgo Terra Pas 
Pous vocatur, a Viro Doct», HEPPENER dono missum S. J, Brucem Axs Viro 
CL, fere quadrangularem habet formam (*). Fróns mox supra orbitas angusta, 
primo feré ad perpendiculum adscendens, dein oblique retrorsum transit in 
verticem elevatum; occiput valde est complanátum. Tubera ossium verticis 
sunt prominentia; latéra convexa, Vestigia muscülorum Temporalium ad al- 
titudinem 3 partium. distantiae à radice processus żygomatici ad verticem ad- 
scendunt Cerebelli conceptaculum latum; aeque ac totum occiput coinpres- 
sum. Meätus auditorii angusti. Processus mammillares tenues. Condÿli ossis 
occipitis fere toti ante planum, in quo processus mamimillareś descendunt, 
sunt positi. Latitudo faciei minor est latitudine conceptaculi cerebri. Ossa 
nasi in nexu cum osse frontis valde ángusta; parum excävata, circa mar- 
ginem inferiorem latiora, et magis Complanatä sunt. Orbitae oblongae in 
diametro transversali; vertices ossium maxillarium superiorum non excavati, 
sed oblique adscendentes faciunt, ut fissurae orbitales inferiores facile totae 
conspiciantur ; fissurde orbitales superiores sunt angustae. Jugalia ossa non 
valde robusta sunt. Margo inferior aperturae narium exsectus; margo alveola- 
ris dentium incisorum complanatus ; totus processus alveolaris bene est evolu- 
tus; omnesque dentes justo ordine antea continebät. Dentes incisores parum 
oblique antrorsum in maxillà superiore descendunt; coronae incisorum den- 
tium in pagina anteriori videntur arte excavatde; omnes crustà nigra sunt ob- 
ductae, Palatum est amplum, ac satis fornicatum. Fossae pterygoideae non 
val de magnae. 

In maxillà inferiore prominentia mentalis parum prominet; latera maxillae - 
sunt compressa, musculorum Masseternm vestigia bene sunt notata, 


Lori- : 


(*) Museum Anatomicum Acad. Lugd. Bat. Vol. III. descriptum a G. Sanpirotr, Lugd. Bat. 
1827. fol. pag, 40. N°. DXCVIII. 


CRANIUM INCOLAE NOVAE GUINEAE. 


Longitudo totius cranii ad altitudinem « « - . 0. 0. 0, ーー ーー —0175:0218 


Diameter longitudinalis , sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis occipitis. 
Circumferentia juxta verticem, ducta linea a radice nasi ad marginem posteriorem foraminis magni. . 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et verticem. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter 'tubera ossium verticis. e . - , › i. + eo 


Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales , mox pone proces- 
sus orbitales;ossISPTTOnUs "Goh sa Luc I نه ره اود‎ A Pee ناو‎ 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter ariteriorem partemi pro- 
cessus alveolaris dentium ineisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis oc- 


cipitis s ې‎ ia CA nee 2:09, etre SI E e en ue etas alike ወረው ሐ 
Diameter longitudinalis foraminis magni. . . « e . e . ece ernennen. 
Diameter transyersalis-foraminis magnis ce 020, e lle ee in a 
Diameter perpendicularis orbiturum. 1. Ca. en a ee een nee 
Diameter: transversdlis-orbitarum,< rd en ve Wek ክህ Mn 
Latitudosinter orbitas. o „Pa in racer و‎ O ل‎ ne 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. . . 
Latitudo processus alveolaris maxillae superidriss e . . i 4 . boe one ፡ . 9 59 nen 
Latitudo palati inter dentes molares ultimos. 5. e e 0 ፡፡ Bun 0... een 
Latitudo كلدم‎ inter dentes cuspidBłoś; 66 IC belle Ge ه‎ ٩ + الكل‎ ۰ |. 
Iongitudojpalatisanglineatengdiad E 7.1. N Mai ን. 2 s 
Profunditas palati a lamella palatiná ad marginem alveolarem. . 。 . « © . . .0 + : » à 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et marginem inferiorem. . . o . . . 5 
Altitudo partis posterióris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad marginem inferiorem, 


Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . . e . . . + . o eoo 


Distantia ab externà superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam superficiem con: 
dyli alterius lateris. 5... 시 درو + ده‎ 0 . m 0 همه و مرو‎ sitio. 9 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris + © + è « 5 à + + 9 + + © + 9 * 9 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore, sive angulus processus alveolaris maxil- 
lae superioris cum maxilla inferiore.. غه هوه‎ eta. هه‎ pers a oA 


ei 
LJ 
et 


Angulus posterior maxillae inferioris. e è è « « « 5 + è 


Angulus faciei P. CAMPERI. . . CA TAE ne 9 vem cel 825 679 le اداد‎ RI هج اا وه‎ 


Altitudo totius 63011 ad 11163 9.90095. 20500-95099. S 0218 0151 


0.171. 
0.363. 
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0 092. 
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0.035. 
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0.035. 
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0.021. 
0.184. 
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0.043. 
0.034. 
0.051. 
0.014. 
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0.058. 
0.099. 


0.124. 
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CRANIUM INCOLAE NOVAE CAMBRO- 
BRITTANNIAE MERIDIONALIS, 


vureo NEW SOUTH WALES. 


- 


i ( incoláe regionis illius Novae-Hollandiae, quae vulgo New South 
Wales dicitur S. J. Batemans, Viro Cl dono dedit J. Banks Vir Per- 
illustris, (*). Conceptaculum cerebri formami oblongo-ovalem exhibet cujus 
media pars in vertice valde elevata cernitur, adeo ut frons depressa se offe- 
rat. In osse frontis media pars a duabus lateralibus partibus sulco in for- 
mam litterae V valde distincta cernitur. Sinus frontales bene evoluti supra 
glabellam valde prominent. Latitudo frontis supra orbitas non valde magna 
est, adeo ut processus orbitales superciliorum multum promineant. Fossae 
temporales sunt profundae; temporum ossa Cum inferioribus partibus ossium 
verticis sunt parum convexa; et aliquantum magis prominent quam tubera 
parietalia. Vestigia musculorum Temiporaliuni bene sunt notata, adscendunt 
ad z partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices processuum zygoma-. 
ticorum. Conceptaculum cerebelli satis magnum, globosam offert superficiem. 
Tuber occipitale crassumi و‎ atque vestigia musculorum dorsi et spinae satis no- 
tati sunt. Meatus auditorii cito coarctantur, et positi deprehenduntur in lineá 
perpendiculari, transeunte mediam partem condylorum ossis occipitis, Hi con- 
dyli toti quanti descendunt infra processus mammillares ossium temporum. 
Orbitae quadrangularem exhibent circuitum و‎ quamvis diameter transversalis 
superet perpendicularem; sunt vero magnae cum prominentibus superciliis at- 
que processibus frontalibus elongatis, ossibus jugalibus adnexis. In fundo 
orbitarum vertex ossium. maxillarium ab anteriore , pone marginem exteriorem, 
valde est excavatus ; fissurae orbitales inferiores latitudine processuum latera- 
lium ossis multiformis valde proclive positae sunt; fissurae superiores angus- 
tae, et parvae deprehenduntur. Nasi radix angusta, ossicula monstrat valde 
excavata. Apertura narium satis est magna, ejusque margo inferior est ex- 
. Sec- 


(*) Museum Anatomicum dead. Lugd. Bat. Vol. 111. descriptum a G. Sanpirort, Lugd. Bat: 
1827. fol. pag, 40. N°. DCH. 


CRANIUM INCOLAE NOVAE CAMBRO-BRITTANNIAE 6۰ 


sectus. Sustentacula ossium jugalium sunt tenera, ipsaque jugalia ossa non 
‘robusta. Ossa maxillaria convexa fossas malares vix notabiles offerunt ; pro- 
cessus alveolaris arcuatus. Dentes incisores deficiunt, medius dexter in radice 
in juniore aetate diffractus videtur, dum pars radicis, fere nuda, processui 
alveolari inhaeret, et apertura alveoli penitus est clausa; ex defectu hujus den- 
tis, incisor dens sinister obliquum situm dextrorsum assumsit, uti ex directione 
alveoli manifestum est. Alveolus dentis incisoris lateralis sinistri etiam penitus 
evasit. Dens cuspidatus déxter robustüs est, sinister vero’ etiam abruptus circa 
collum videtur, atque coronae pars superstes globosam exhibet formam, ac si 
limá esset abrasa. Reliqui omnes dentes ex manducatione solidissimorum ali- 
mentorum aequabilem, fere. politam, superficiem. exhibent. Palatum valde est 
fornicatum. Aperturae posteriores narium sunt oblongae, et angustae. 06 
pterygoideae profundae, sed solito minus latae. Maxilla inferior desideratur. 


Lorigitudo cranii absque maxillà inferiore ad altitadinem . . . . . . 3; . . : : ㆍ ㆍ = 0.178:0.161 
Altitudo (1868 ade Tatitudinem + 9. رل او‎ መጭ که‎ RE OS 
Diameter longitudinalis , sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem ossis dccipitis. 0.171. 
Cireumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad marginem posteriorem foraminis magni. . 0.350. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et verlicem. 0.130. 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubéra össium verticis. . . . . . . . . . . 0.115; 
Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales , ‘mox pone proces- 

sus 01211216805515 11011115 Neale 회 a cg e 0 a o 6.60 MEE D a RE rei 이은 02 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem pro- 
' cessus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis. oc- 
cipitis. ㆍ ㆍ ۰ . . . . . . ㆍ ㆍ ㆍ . ㆍ ۰ . ۰ . . . . . . . . e ㆍ ۰ ㆍ ㆍ e . 0.196. 


Diameter longitudinalis foraminis magni. . . r . . « . . . . . . . . . . . ; : . . 008. 
Diameter transversalis-foraminis-magni . 9. ©. files a ۵ 7. و‎ SET 0025. 
Diameter perpendicularis onbitarum. merned امه‎ ተሃ ር ሚረ so «10099. 
Diameter transversalis orbitarum. 4. ده‎ as ser و‎ aan eier. 
Distantia inter utrasque orbitas 0. e ss. DA. 
Diameter transversälis inter prominentes parfes proceśsuum Zygomaticorum ossium temporum. . . 0.127: 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. .-. + « ور‎ + 9 + + + + . 5 4234, 0.087: 
Latitudo palati inter dentes molares ultimos. . . . +. . Pd te ee. ODS 
Latitudo palati interidentes 01110005 e و‎ 0 Wo sl ና ente West fe nee, e 0076 
Longitudo palatt in lined media. TE 04.060) 5 UII e LM 0037. 
Profunditas palati a lamellà palatiná ad marginem. alveolarem. . . . « . . « » » s . 4 . : 0.015. 
Anrulus faciei D. CA NPERBEO 5፡: 0 ce +, at e E rennen er. 70°. 


Capucitas conceplaeull cerebri +, 4 à 2 ele e 6 68 くい 이시이 4 w śś 82 Unie, 
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CRANIUM SCHITGAGANI. 


C os hominis adulti (*), ab سل‎ Lawsponr, cum JLL. Krusenstery 
regiones septentrionales Americae visitante, effossum ex sepulcro nationis 
Schitgaganae (Kaluschi) و‎ in sinu novae Norfolkiae degentis, videtur esse homi- 
nis robustissimi ; maxilla inferior est deperdita, uti et dentes omnes, exceptis 
duobus bicuspidatis prioribus. Conceptaculum cerebri ovalem habet formam; 
facies est quadrangularis. Frons mox supra orbitas non valde lata, oblique 
adscendens in verticem elevatum desinit. Occiput globosum; latera convexa; 
fossae temporales profundae. Vestigia musculorum Temporalium in osse fron- 
tis, et partibus squamosis ossium temporum imprimis valde notata , adscendunt ad. 
2 partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices processuum zygomaticorum. 
Processus mammillares mediocres, in plano posteriore condylorum ossis occipitis 
sunt positi, Conceptaculum cerebelli amplissimum. Meatus auditorii satis 
magni. Foramen magnum ossis occipitis amplum. Sinus frontales bene evoluti. 
Orbitae fere oblongo-quadrangulares, cum acutis marginibus superioribus et 
inferioribus. Fissurae orbitales superiores non valde magnae, inferiores angustae. 
Nasus satis latus; abruptis partim ossibus nasi et processubus nasalibus de vera 
forma aperturae nasi judicium ferre difficile est, non vero videtur fuisse lata. 
Ossa jugalia admodum robusta valde prominent, in lateribus ante nexum cum 
processubus jugalibus ossium temporum, valde arcuatis, rursus complanata. 
Fossae malares satis notatae, prominentibus sustentaculis ossium jugalium, 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd. Bat. Vol. III. descriptum a G. Sanpirort, Lugd. Bat, 1827, pag. 35. 
N°, CDXCII. 


CRANIUM SCHITGAGANI. 


Longitudo cranii absque maxilla iMfeHioresadsaluitudinen ጥጥ” ጥ ጥዋሀ ፡፡ 


Alitudo crariwad ی‎ ፡.:.............:..ፅዓነጮ...ብሽ. ل9‎ 
Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem 


ossis 09991019 CC 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad marginem posteriorem forami- 


. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 e 
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Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et ver- 


منم ی و ټی غه خي LUCY =) ade? Aeg i‏ 


Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis... =. ., . e s à 


Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter fossas temporales, mox pone 
pxocessussorbiiales ossis" frontis; e. cene eee tne oies Ra 
Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem 
processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem par- 
temroscissOcelpits RA رم و‎ ca mpage O e D Me dete : 
Diameter longitudinalis foraminis magni 0.0 EC alal دول‎ S es 
Diameter transversalis foraminis MOG ears S Lu m a ra ci 
Diameter perpendieulariszorbitamum sr. a" me a RT 
Diameter transversalisorbitarum. Roi TE 


Latitudoxinterconbitas اوا سل شه صا‎ a Re LEE cue Er at A et 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. 


Latitudo processus alveolaris maxillae: superioris. . «< e e . un 
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= 0.190: 0.155. 
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CRANIUM INCOLAE INSULAE 
TENERIFFAE, 


GOUANCHE DICTI. 


pr ex antro sepulcrali priscae nationis Gouanche dictae, ab A. 
Broussener V. Cl. allatum, et S. J. Bruemans V. Cl. dono datum (*), videtur 
esse faeminae mediae aetatis; si enim cum altero cranio ejusdem nationis, 
ab eodem Viro Cl. dono datum, verum cute exsiccata tectum (+) compara- 
tur, hoc cranium altero paulo est minus, in omnibus suis partibus, Hujus 
cranii maxilla inferior est deperdita; ex dentibus tantum supersunt cuspida- 
tus, bicuspidatus primus atque molares proprie dicti lateris sinistri, et mola- 
ris ultimus lateris dextri, omnes vero alveoli reliquorum dentium integri su- 
persunt。 Obliquitas quaedam in conceptaculo cerebri observatur, quum latus 
dextrum paululum compressum cernitur in angulo mastoideo. Forma totius 
cranii est oblonga; frons non valde elevata in verticem complanatum, atque 
pone suturam coronalem paululum depressum, transit. Occiput est acumi- 
natum. Latera parum sunt compressa, prominentibus tamen tuberibus ossium 
verticis, In fossis temporalibus partes laterales ossis frontis parum sunt con- 
vexae, Processus mammillares parvi, in plano pone condylos ossis occipitis 
positi. Meatus auditorii solitae amplitudinis. Conceptaculum cerebelli oblon- 
gum videtur ob occiput acuminatum, verum si ad lineam cruciatam, cui 
tentorium cerebelli adnectitur, attendimus, hoc conceptaculum exiguum est , 
et lobi posteriores cerebri multum ultra cerebellum prominuerunt. Foramen 
magnum ossis occipitis amplum admodum est in margine. posteriore, et fere 
rotundum. Vestigia musculorum Temporalium ampla et oblonga, ad 3 partes 
altitudinis conceptaculi cerebri adscendunt. Suturae omnes leviter sunt no- 
tatae. Facies est complanata, ejus ossa sunt tenuia; sinus frontales vix promi- 
nent. Ossa nasi, in extremis diffracta, leviter tantum in radice sunt excavata; 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd. Bat, Vol, II, descriptum a G. Sanpiront. Lugd. Bat, 1827. pag. 38, 
N°. DIL. 
(T) Ibidem, N°, DLI. 


CRANIUM INCOLAE INSULAE TENERIFFAE. 


apertura nasi est angusta. Orbitae oblongo-quadrangulares. Vertices ossium 
maxillarium superiorum valde sunt excavati, adeo ut margines inferiores or- 
bitarum extenuati multum adscendant。 Fissurae orbitales posteriores ab in- 
feriore amplae, rotundatae, sursum valde angustantur。 Fossae malares potius 
complanatae > quam excavatae. Ossa jugalia respectu reliquorum ossium sunt 
robusta et plana. Palatum non valde fornicatum. . Fossae pterygoideae, licet 
externae lamellae parum sint disruptae, angustae deprehenduntur. 


Longitudo cranii absque maxilla inferiore ad altitudinem. . . ㆍ . . . ㆍ ㆍ ㆍ = 0.185—0.135. 
Alutudo cran ad latitudinem- ን. I e LATE CR RER ee . = 0.185=0.134. 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem 
"obo vo obe ei i lire شه رن‎ Aaa (の 


Circumferentia juxta verticem, ductà lineà a radice nasi ad marginem posteriorem forami- 
SS 


Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et ver- 


TD 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . . . . . « 64 
Diameter transversalis minor, sive anterior , seu distantia inter fossas temporales, mox pone 

processus orbitales ossis RO I. በር ee hse ke, Se e ር) ERE 0.088. 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem 
processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem par- 
1:፡101:5፡033፡18. (0471171115 O e ass Mon Re een EE E . 01193. 


Diameter: longitudinalis»foraminis) magni.” + ja ee nun re ferus le 0 0086 
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Diameter transversalis foraminis magni. . . . . . . . . 
Diameter ' perpendicularis orbitarum, . . . .. s s ce e> 


Diameter transversalis orbitarum. » , « re . otie 5» 5 » 9 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. 0.118. 


Latitudo processus alveolaris maxillae superioris . . 5. ㄴㅇ ㄴㅇ , » . . . . . : 087 
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CRANIUM TURCAE. 


GE. Turcae, ex urbe Belgrado, adultae aetatis, valde pondero= 
sum (*). Conceptaculum cerebri est globosum , latum ; facies oblonga; occiput 
est complanatum, latumque. Cerebelli conceptaculum amplum, a latere dextro 
magis evolutum quam a sinistro, unde condyli ossis occipitis non in eodem 
plano horizontali sunt positi, sed sinister intropressus conspicitur, Crista 
occipitalis externa, et lineae arcuatae pro insertione musculorum dorsi et 
cervicis satis sunt notabiles。 Processus mammillares bene evoluti. Meatus 
auditorii angusti. Foramen magnum ossis occipitis angustum, oblongum. Tem- 
pora sunt convexa. Vestigia musculorum Temporalium semi-circularia, ad- 
scendunt ad 2 partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices processuum 
zygomaticorum. Sinus frontales quam maxime evoluti, singulari ratione. 
prominent supra ossa nasi. Orbitarum margines sunt inaequabiles; vertices 
ossium maxillarium superiorum sunt excavati pone margines inferiores, valde 
adscendentes. Fissurae orbitales sunt latae. 6 prominet, in radice parum . 
est excavatus, in extremo incurvatus; apertura nasi angusta, Sustentacula | 
ossium jugalium tenuia; fossae malares excavatae. Processus alveolaris. con— 
tractus. Palatum valde fornicatum. Fossae pterygoideae satis amplae. Ma- 
xilla inferior tenuis; mentum prominens; latera complanata; processus 
coronoideus incurvatus; vestigia musculorum vix notata. Ex dentibus mola- 
ribus proprie dictis ultimi supersunt, deletis reliquorum alveolis. 

Alterum cranium ex eadem collectione (+), hominis est adultioris, in quo 
omnes alveoli fere toti quanti perierunt, ejusque maxilla inferior desideratur. 
Forma totius cranii magis est globosa, imprimis cum occiput valde est compla- 
natum, atque tempora valde sunt convexa. Latitudo conceptaculi cerebelli est 
insignis; longitudo vero minor quam in precedenti. Licet aetatis valde adul- 
tae videatur omnes tamen suturae, quam maxime perfectae, supersnnt. Sinus 
frontales etiam bene evoluti simili ratione se habent, respectu ossium nasi, quam 
in altero cranio. 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd, Bat. Vol. III, descriptum a G. SANDIFORT. Lugd. Bat, 1827. pag. 37, 
N°. DXLV. 
(+) Ibidem N°, DXLVII. 


CRANIUM TURCAE. 


In cranio primo. | In cranio altero 
Longitudo totius cranii ad altitudinem. . . « « . . . . ㆍ ㆍ ㆍ = 0.188=0.195, | %9 maz. inf. 
Altitudo totius cranii ad latitudinem, . . e e o e o . ㆍ و‎ ㆍ = 0.198=0.146. 


Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime 


prominenten ossis ocelpitas; a II 0.174. 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad marginem pos- 

terorem foraminisimagni w.e و‎ .፡፡ uM c A 0.383. 
Diameter perpendicularis , sive distantia inter anteriorem marginem foraminis 

magni el Verticemis e te giv د ده‎ e Ol 0.139. 
. Diameter transversalis major , sive distantia inter tubera ossium verticis. . . 0.148. 0.156. 


Diameter tianšversalis minor ; sive anterior, seu distantia inter fossas tem- 

porales, mox pone processus orbitales ossis frontis. . . ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ . . 0107. | 0.101. 
Mn. longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei , 9176 distantia inter an- 

teriorem partem. processus alveolaris dentium incisorum war superio- 


ris, et maxime prominentem partem ossis occipitis. . . . . . . ㆍ ㆍ 0.183. 0,192. 
Diameter longitudinalis foraminis magni. 。 « . « e .,. . ... ..,. 0.080. 0.056. 
Diameter transversalis foraminis magni, . . . . . . . . . 0.028. 0.029. 
Diameter perpendicularis orbitarum. . , 4 . . . ., . . . . . . 0090. 0.031. 
Diameter transyersalis,orbitarum. + e o e ls A803 ak CE 0.037. 
Latitadosinter orbitas. v 으레 호 이시니 이 nn ን 0020 0.022. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum 

3555511701 E MPOLUNI RIT ARCO RCA A mS TS rate NASK O. 0.134. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. . . . . . ㆍ . . . 0.087. 0.036. 
Altitudo maxillaeinferiorisinter dentes incisores medios et marginem inferiorem. 0.031. | 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli 

adzmarE memsainieriorem=",. 10400 Qr uM ANA, aut TROIE, 

Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . . 。 . 0,091. 


Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad 
externam superficiem condyli alterius lateris. . ኔ . ... . . , . .. . 0.115. 


. Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . . . . . . . 0.099. 


Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore, sive angulus 


processus alveolaris maxillae superioris cum maxilla inferiore. . 。 . ㆍ 1480. 
Angulus-posteror/maxilae inferioris. a 13-5. Taa a en اه‎ mS 117*. 
Ansubusefaciei 112 Be MT Ln TR ss 769, 76°. 


oa i n ak ius, BY, NDR ER 


SSS 
SSS 
SSS 


ADB 


Mon) 


js 


= 
49 


M TURCAF 


IU 


AN 


CR 


^. 


ンク ララ シシ 
WŁ IC “ሥናሪ 
2 


CEE 


DV 


A del. 


^ 
O, 


7 


2 ~ 


4 


CRANIUM AETHIOPIS. 


በ... viri 26 ännorum, in regione Africae Dar-foiir dicta nati, à 
chirurgo militari Mon&Azc dono datum S. J. Bruewans V. Cl. (*), in vertice ci- 
catricem offert laesionis tabulae externae ossis verticis sinistri lateris. Concep- 
taculum cerebri ovalis est formae. Tempora valde sunt complanata; fossae 
temporales profundae et planae. Vestigia musculorum Temporalium valde 
notata, adscendunt ad 2 partes altitudinis conceptaculi cerebri supra radices 
processuum Zygomaticorum. Processus mammillares non robusti; in plano 
dimidiae partis posterioris condylorum ossis occipitis positi sunt, Occiput 
globosum。 Conceptaculum cerebelli non valde evolutum, in basi complana- 
tum; foramen magnum ossis occipitis est magnum , oblongum. Sinus frontales 
vix sunt evoluti. Nasus est complanatus, ejus ossicula oblongo=quadrangularia و‎ 
plana sunt. Apertura narium ampla est, margines ab inferiore et in lateribus 
rotundati, in valde prominentem processum alveolarem excurrunt; spina 
nasalis parum elevata, non prominet. Orbitae oblongo-quadrangulares; fissurae 
orbitales posteriores parvae, atque angustae; fissurae inferiores amplissimae. 
Fossae malares angustae Processus alveolaris elongatus, robustus, admodum 
prominens, Dentes fortes; incisores valde spatulati. Palatum amplum, bene 
fornicatum. Fossae pterygoideae mediocres. In maxilla inferiore processus 
alveolaris valde prominet, mentum retrorsumi tendit, in partibus lateralibus 
anguli posteriores obtusi, parum extrorsum sunt incurvati. Vestigia insertio- 
nis musculorum Masseterum non valde sunt notata. 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd. Bat, Vol. HI, descriptum a G. Sanprront. Lugd. Bat, 1827, pag: 37, 
N°, 76 


CRANIUM AETHIOPIS. 


= 0.197=0.187. 


Honeitudo tobias crant ad altitudinem ı . 20% zn ーー リー 
= 0.187=0.128, 


Altitudo: totius cranii: ad latitudinem . me 6 a € uk as و‎ 이 
Diameter longitudinalis, sive distantia inter radicem nasi et partem maxime prominentem 
055152100010119: 4 A ten ae NIE هد خو لوس شه سا د ور یاوه‎ To. نه او‎ ST OO: 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad marginem posteriorem forami- 
numen ፡. ri, EUR Cd ی‎ equ d O Mere ET 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis magni et ver- 

E : د‎ ㆍ 0.132. 


TICE BAA M ی‎ BL A C AE s O, ۰ 
Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. . . 。 . 5 . . 0127. 
Diameter transversalis minor, sive anterior ر‎ seu distantia inter fossas temporales, mox pone 

processus Or Dita les OSS1S fronte 5 a a ds a هه او‎ a + 0.090. 


Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter anteriorem partem 
processus alveolaris dentium incisorum maxillae superioris, et maxime prominentem par- 


© ae 0.206, 
0.036. 


Diameter iransversalis foramimis magni, که داد د‎ CO As 0.028. 
rsa UTU 


Diameter- transversalis torbitaruM. s sn oe. oo aea .ላ.ላ.፡፡፡ M 0.039. 


TE 0.027.‏ ان 


łem ossis OCRA er ehe. 


Diameter longitudinalis foraminis-magnis . 1. caer acemi mencana + 9 oe ረቃ 
Diameter ‚perpendichlariscorbitarum. 77 


Tatitudonnteriorbitas att PRADA ZO REA A RA 


Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum ossium temporum. 0.127, 
Latitudo processus alveolaris maxillae SUBCEIOEISS Aka 05 4 51615823 S ا ان‎ 0.068. 
Altitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et marginem inferiorem。。 。 . . 0.035, 


Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli ad marginem 
e ㆍ ۰ ㆍ e ۰ ۰ ۰ e 0.059. 


ROD 


Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. e . . . e . . o . . - 0090, 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad externam superfi- 
ciem condyli alterius lateris lC مق ا موه‎ 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . « . . e 5. ه‎ o 9 .› . . 0,110, 
Angulus anterior maxillae superioris cum maxillä inferiore, sive angulus processus alveolaris 
maxillae superioris cum maxilla 11161016 ده د‎ a ir... nee 1270, 
Angulus. postenormaxillaennferioris a wo eae e, 54 ale 606 eene ss 1290, 
Poza, DE RE ANNO JE, 70°. 


Angulus faciei P. ((;ለቨ፻፻8ፔ-' で هه‎ 7. voe . 
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CRANIUM JAVANENSIS. 


— id è © tario 


Co hominis adulti, mediae aetatis, in insula Java nati, solito pon- 
derosius, a Viro Doct. J. Psrrsez, Med. Doct. S. J. Bruemans Viro CI. dono 
datum (*). Conceptaculum cerebri est globosum , adscendit frons in verticem 
elevatum و‎ occiput complanatum est. Vestigia musculorum Temporalium sunt 
insignis amplitudinis, atque alte admodum adscendunt. Tubera parietalia satis 
prominent , tempora non sunt compressa, sed in parte squamosa convexa. 
Fossae temporales non valde excavatae, licet frontis os ab utroque latere 
vestigiis musculorum temporalium sit compressum. Processus mammillares 
acuminati ex ampla basi descendunt, eorumque anterior superficies convenit 
cum media parte condylorum ossis occipitis. Meatus auditorius est angustus. 
Conceptaculum cerebelli exiguum, tamen latum respectu altitudinis, ab 
exteriore vestigia musculorum cervicis et dorsi distincte monstrat. Foramen 
magnum ossis occipitis amplum, oblongum. Facies quadrangularis, robusta 
ossa exhibet. Orbitae quadrangulares, marginibus crassis cinctae, Fissurae 
orbitales posteriores angustae و‎ et non alte adscendentes. Vertices ossium maxil- 
larium leviter a priore excavati, satis alte a posteriore adscendunt. Nasus 
latus; ossa nasi juxta totam longitudinem excavata, neque complanata; nasi 
apertura ab inferiore satis ampla, a superiore angustata, cum marginibus in- 
ferioribus exsectis in processum alveolarem, antrorsum prominentem excur- 
rit; spina vero nasalis est acuta. Dentes non valde magni, incisores satis 
perpendiculariter positi, eorumque radices per parietem tenuem alveolorum 
prominentes, inaequabilem totum processum alveolarem reddunt. Susten- 
tacula jugalia ossium maxillarium lata, atque robusta, sustinent ossa jugalia 
robustissima. Palatum amplissimum, profunde fornicatum. Pterygoideae fos- 
sae non amplae. Maxilla inferior infra processum prominentem alveolarem 
eminentiam mentalem quadrangularem offert; anguli posteriores maxillae 
extrorsum incurvati, valde obtusi sunt. Processus coronoidei sunt parvi. 

Alterum cranium, ex eadem collectione (+), faeminae est adultae a ۵ 
Doctissimo van DER STEEGH dono datum, in forma satis bene conveniens cum 
praecedente, licet ossa paulo sint tenuiora. Occiput tamen magis est com- 
pressum; conceptaculum cerebelli paulo latius, ejusque excavationes pro lobis 
cerebelli extrorsum magis prominentes, Caeterae differentiae ex adjectis 


dimensionibus satis intelliguntur. 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd. Bat. Vol. III. descríptum a G. SANDIFORT. Lugd. Bat, 1827. pag. 39, 
N°. ۰ 
(+) N°. DXCIV. 


CRANIUM JAVANENSIS, 


Tertium cranium ex eadem collectione, ab eodemque Viro dono datum (*) 
etiam est faeminae, et in omni parte adeo cum praecedente convenit, ut omnes 
dimensiones fere sint aequales; vertex solummodo paulo magis est elevatus, 
adeo ut cum primo capite conveniat. 

- Asservatur praeterea in Museo Anatomico aliud cranium Javani, cui O. 
Heunvrus V. CL propria manu inscripsit ,, Ex java, anno 1626 missum a 
„D. Josro ,ه116‎ fratre O. Hevanu.” Hoc cranium, „cujus maxilla inferior 


est deperdita cum delineatione nostra ab omni fere parte plane convenit. 


^ Ne; DXOY, 

ee In cranto primo. | In cranio altero} In cranio 
Longitudo totius cranii ad altitudinem; s , . ی یی‎ .. = 0:181: 0.210. | 0.185: 0.195. | መሙ 
Altitudo totius cranii ad latitudinem, . . 2 . . .-. . = 0.210: 0.136. | 0.195 : 0.126, 


Diameter longitudinalis , sive distantia inter radicem nasi et par- 


tem maxime prominentem ossis OCcipitis, 2. 7 a ty 0.175. 0.171. 0.168. 
Circumferentia juxta verticem, ductà linea a radice nasi ad mar, ıi. | 

ginem posteriorem foraminis magni. . . . . e . e . . 0.367. 0.265. 0.368. 
Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem margi- ` | 

nem foraminis magni et yertieem, |. .. 10 ciel 25፡7 /. De 0.130. 0.127. 0.155. 


Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium 

verticis. . . . . ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ۰ ㆍ ㆍ . ۰ 4 ㆍ ን . . : ㆍ 0.156. 0.142. 0. 182, 
Diameter transversalis minor, sive anterior, seu distantia inter 

fossas temporales, mox pone processus orbitales ossis frontis. . 0.093. 0.087. 0.099. 
Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distan_ 

tia inter anteriorem partem processus alveolaris dentium inciso- 

rum maxillae superioris, et maxime prominentem partem ossis 


OCGIPEUIS 882.9 ale H 2 cete ru n U 0.207. 0.195. 0.197. 
Diameter longitudinalis foraministmasur Kas بك بر‎ 604 68 0.084. 0.032. 0.054. 
Diameter transversalis foraminis MRA GOES IS መ Pier clare ass: 2፡ 0.025. 0.025. 0.029, 
Diameter, perpendrcularis orbitarum.. « . « € . à + ey 0.055. 0.034. 0.034. 
Diameter transversalis orbitarüm. . 0. . + . au... ・ 0 035. 0.036. 0.036. 
Latitudo inter orbitas. . |. SPEAR PS DORE SPE NOC 0.027. 0.025. 0.025. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zy- 

„gomaticorum:ossium*iemporum> u. en. 02 0:2.) 019 4,6 0.136. 0.132. 0.136, 
Latitido processus alveolaris 8۵2126 superioris ۱ a هه‎ 0.070. 0.060. 0.070. 
Âltitudo maxillae inferioris inter dentes incisores medios et margi- 
رت اف سر رن‎ e Ro a ape aee Beek fo 04 OUR 0.033. 0.051 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice 
condyli ad marginém inferiorem. ...°.°. . . . . . . 0.064. 0 065. 
Linea recta ducta 8 symphysi mentali ad angulam posteriorem. 0.086. 0.081. 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius 
lateris, ad externam superficiem condyli alterius lateris. . . 0.118. 0.119. 
Distantia inter angulos posteriores maxillae inferioris. . . . . 0.105. 0.097. 


Angulus anterior maxillae superioris cum maxilla inferiore , sive 
angulus processus alveolaris maxillae superioris cum maxilla 


Wonder: ds MU ote A NA d di ds wide ده او ی‎ 140°. 1414. 
Angulus posterior maxillae inferiori: .. 2 .! , ....... . 1252. 118». 
Angulns facic P) CAMPERRT e e s of con's mice) ceo qur AT 0 „130, 11 MIN 
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CRANIUM JUDAEL 


——— —————— 


- 


? 


Mar viri adulti, gentis Israéliticae, Amstelodamo. nati, mediae aeta- 
tis, valde ponderosum (*). A latere spectatum conceptaculum cerebri ova- 
lem exhibet formam. Facies est oblonga; frons est elevata; occiput fere 
globosum. Conceptaculum cerebelli non valde altum, sed latum. Vestigia 
musculorum dorsi et cervicis satis notata. Tempora convexa, prominentia. 
Fossae temporales non valde exsculptae. Vestigia musculorum Temporalium 
valde arcuata, adscendunt ad 2 partes altitudinis conceptaculi cerebri supra 
radices processuum zygomaticorum. Processus mammillares nondum robusti, 
in eodem plano cum condylis ossis occipitis positi sunt. Foramen magnum 
ovale, amplum. Sinus frontales ampli, prominentes. INasus acutus; ossa nasi 
in radice excavata, deorsum arcuata. Apertura nasi angusta, margines 
acuti. Orbitae quadrangulares, paulo latiores quam altae. Vertices ossium 
maxillarium pone margines orbitarum profunde excavati, hinc margines inferi- 
ores orbitarum acuti. Fissurae orbitales superiores amplissimae; inferiores 
angustae. Fossae malares valde excavatae, prominentibus ossibus jugalibus. 
Processus alveolaris maxillae superioris perpendicularis, inter dentes. bicuspi- 
datos priores compressus. Palatum retrorsum amplum, atque valde forni- 
catum. Fossae pterygoideae oblongae, angustae. Maxilla inferior spinam 
mentalem externam prominentem et latam monstrat; angulus posterior est 
obtusus; latera complanata, aequabilia, vix exhibent impressiones musculorum 
Masseterum. Processus coronoideus non magnus; incisura inter eundem atque 
condylum semilunaris. 

Alterum cranium ejusdem nationis (+), ex eadem collectione, est juvenis, 
cujus dentes ultimi molares nondum adhuc sunt evoluti. Occiput minus glo- 
bosum, sed magis prominens,  Conceptaculum cerebelli minus evolutum. 
Tempora magis complanata. Vestigia omnium musculorum non valde notata. 
In omnibus partibus bene convenit cum praecedente cranio, imprimis si 
consideremus ex juniore aetate omnia ossa nondum ad plenam evolutionem 
pervenisse. | | 


(*) Museum Anatomicum Acad, Lugd. Bat, Vol. III. descriptum a G. SANDIFORT. Lugd. Bat, 1827, pag. 38. 
N°. DLVII. 
(+) Ibidem. N°. 576۰ 


CRANIUM JUDAEL 


In cranio primo, | In eranio altero: 


Longitudo totius cranii ad altitudinem. . . « « . . . ㆍ . ㆍ = 0.190=0.226. | 0.19020 0 


Altitudo totius cranii ad latitudinem, 4 + 40. . à . 4 à . 4 . =0:2260.148. | 0.190=0.130. 

Diameter longitudinalis و‎ sive distantia inter radicem nasi et partem maxime : 
Prominenten 20691690001004018 9 02 au 4: elia Sale L T 0.175. 

Circumferentia juxta verticem, ductà lineà a radice nasi ad marginem pos- 
tenorem foraminis masni .. .. m . o. s eor (oe echa a DI 0.347. 

Diameter perpendicularis, sive distantia inter anteriorem marginem foraminis 

. magni et NERUCEIN The ones A A 082 0.133. 

Diameter transversalis major, sive distantia inter tubera ossium verticis. , . 0.144. 0.133. 


pó به‎ ይቅ... . S 8 " : LO 1 
Diameter transversalis minor , sive anterior, seu distantia inter fossas term- 
؛‎ poralés,'mox pone processus orbitales ossis frontis. . . : . , . . .. 0.108. 0.095. 
Diameter longitudinalis conceptaculi cerebri et faciei, sive distantia inter an- 
teriorem partem processus alveolaris dentium incisorum maxillae superio- 


ris, et maxime prominentem partem ossis occipitis. . 0.0... 0.0... 0.204, 0.199. 
Diameter longitudinalis foraminis magni. . . |, . « . .... . 0.09. 0.083. 
Diameter transversalis foraminis ET UE : IU EŃ AI Re 0.032. 0.030. 
Diameter perpendicularis orbitirum. . . « . . . . . . 6 . . . 0.055. 0.036. 
Diameter transversalis‘orbitarum. . 2 a A ولا‎ 0 039. 0.088. 
Latitudo aniemonbitas g. Ar us o nenne و‎ aio ga 0-090: 0.025. 
Diameter transversalis inter prominentes partes processuum Zygomaticorum 

(3፡911170[.16፡1130)91ሀ08. AS n ا‎ as 0.140. 0.130. 
Latitudo processus alveolaris maxillae superioris. . . . . . . . . . 0.070. 0.064. 
Altitudo maxillae inferiorisinter dentes incisores medios et marginem inferiorem. 0.035. 0.034. 
Altitudo partis posterioris maxillae inferioris, sive linea a vertice condyli 

ad maveinemunferiorem: 7 4, A BOS. 0.061. 
Linea recta ducta a symphysi mentali ad angulum posteriorem. . . 。 . 0,092. . 0.088. 
Distantia ab externa superficie condyli maxillae inferioris unius lateris, ad 

externam superficiem condyli alterius lateris. . . . . . . . . . . 0.128. 0.118. 
Distantia inter angülos posteriores maxillae inferioris. . . . . . . . . 0.106. 0.086. 
Angulus posterior maxillae inferiori. . » . . . . . . . . . . . 118}. 11749. 
Angulus PCR BAG Rw REMI ع ل و‎ Se Dos d eoe راه‎ ue Be. 72. 
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